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OSCILLATORE MODULATO 
mod. AM/FM/30 


L 128.500 



Questo generatore, data la sua larga banda di frequen¬ 
za consente con molta facilità l’allineamento di tutte, 
le apparecchiature operanti in onde medie, onde lun¬ 
ghe, onde corte, ed in tutta la gamma di VHF. Il qua¬ 
drante delle frequenze è di grandi dimensioni che con¬ 
sente una facile lettura. 

Dimensioni: 250x170x90 mm 


CARATTERISTICHE TECNICHE 


Tensioni continue 
Tensioni alternate 


100 mV - 2 V - 5 V - 50 V - 200 V - 1.000 V 
10 V - 25 V - 250 V - 1.000 V 


Correnti continue 
Correnti alternate 


50 \xA - 0,5 mA - 10 mA - 50 mA - 1 A 
1,5 mA - 30 mA - 150 mA - 3 A 


CARATTERISTICHE TECNICHE 


GAMME 

A 

B 

C D 

RANGES 

100-h400Kc 

400 -T-1200Kc 

1,1 —3,8Mc 3,5e-12Mc 

GAMME 

E 

F 

G 

RANGES 

12-MOMc 

40h-130Mc 

80-260Mc 


TESTER ANALIZZATORE - mod. ALFA 

(sensibilità 20.000 ohm/volt) 



NOVITÀ’ 

ASSOLUTA! 


Questo tester 
analizzatore è 
interamente protetto 
da qualsiasi 
errore di manovra 
o di misura, 
che non provoca 
alcun danno al 
circuito interno. 


L. 39.500 


Ohm 

Voìt output 


nx i - fìx ioo - nxi.ooo 

10Vca - 25Vca - 250Vca - I.OOOVca 


Ottimo ed originale strumento di misure appositamente stu¬ 
diato e realizzato per i principianti. 


Dee bel 
Tacacità 


22 dB - 30 dB - 50 dB - 62 dB 
da 0 a 50 p,F - da 0 a 500 p,F 


La protezione totale dalle errate inserzioni è ottenuta me 
diante uno scaricatore a gas e due fusibili. 


CARATTERISTICHE GENERALI 

Assoluta protezione dalle errate manovre dell'operatore. - Scala a specchio, sviluppo scala mm. 95. - Garanzia di fun- 
: ^amento elettrico anche in condizioni ambientali non favorevoli. - Galvanometro a nucleo magnetico schermato con¬ 
tro campi magnetici esterni. - Sospensioni antiurto. - Robustezza e insensibilità del galvanometro agli urti e al tra¬ 
sceso. - Misura balistica con alimentazione a mezzo batteria interna. 


SIGNAL LAUNCHER (Generatore di segnali) 

Costruito nelle due versioni per Radio e Televisione. Particolarmente adatto per localizzare velocemente i guasti nei ra- 
C'oncevitori, amplificatori, fonovaligie, autoradio, televisori. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE, \ ! O Rf|f 1 CARATTERISTICHE TECNICHE, I 

MOD. RADIO 1 "«UH MOD. TELEVISIONE Ll r 


, - 

Frequenza 

1 Kc 

Frequenza 

250 Kc 



A-moniche fino a 

50 Me 

Armoniche fino a 

500 Me 



.scita 

10,5 V eff. 

Uscita 

5 V eff. 




30 V pp. 


15 V eff. 



D — arsioni 

1 2 x 160 mm 

Dimensioni 

1 2 x 160 mm 



Peso 

40 grs. 

Peso 

40 grs. 



J t : massima . 


Tensione massima 




:ab ~ gl puntale 

500 V 

applicabile al puntale 

500 V 



7 -- s ce 5 batteria 

2 mA 

Corrente della batteria 

50 mA 

_ 



































ORIGINALITÀ’ 
DEL KIT 

Il programma tecnico-commerciale di approntamento e 
presentazione al lettore di nuovi kit è in corso di svolgi¬ 
mento. Il mese scorso è stata la volta della scatola di mon¬ 
taggio delle luci psichedeliche. Ora, al secondo appunta¬ 
mento autunnale con il nostro affezionato pubblico, de¬ 
dichiamo le prime pagine del presente fascicolo alla pub¬ 
blicazione di un originale progetto elettronico che, pro¬ 
prio per la sua assoluta originalità, non poteva essere pro¬ 
posto agli interessati se non nella forma più attesa: quel¬ 
la dell’assiemaggio e della vendita, da parte dell’organiz¬ 
zazione commerciale, dei pochi, a volte introvabili, com¬ 
ponenti necessari per realizzare uno dei più svariati di¬ 
spositivi che si possono comporre e che interessano il 
mondo della guida automobilistica, della riproduzione 
audio e della strumentazione elettronica. Con la certez¬ 
za di un successo immediato, per l'oculatezza della pro¬ 
gettazione, la precisione dei collaudi e l'accurata coordi¬ 
nazione in kit. Dunque, ancora una volta ci auguriamo 
di aver colpito nel segno per non aver potuto escogitare 
nulla di meglio che un apparato altamente didattico, di 
grande interesse per tutti ed assolutamente inedito. Una 
nuova scatola di montaggio, quindi, si aggiunge alla lun¬ 
ga serie delle altre di Elettronica Pratica. Pure questa con¬ 
cepita sui principi assunti dalla ben nota impostazione 
programmatica, che è quella della semplicità e della com¬ 
petitività economica, della validità nella formula dell'in¬ 
segnamento di una materia in continua ascesa nel mon¬ 
do di coloro che, sempre più, amano aprirsi all’elettroni¬ 
ca e al suo continuo sviluppo. 











PER TUTTO L’ANNO ! 

A chi si abbona regaliamo 

questo utilissimo e pratico BOX 



Il box è particolarmente adatto a racchiudere e contenere la maggior parte 
degli apparati elettronici mensilmente presentati e descritti in questo perio¬ 
dico. 


Per conferire un aspetto professionale o, comunque, una veste 
razionale, ai vostri montaggi, non rinunciate al contenitore che 
Elettronica Pratica offre in regalo a tutti coloro che sottoscrivo¬ 
no un nuovo abbonamento o a chi rinnova quello scaduto. E ri¬ 
cordate che il box è più volte utilizzabile e adattabile ad un gran 

numero di progetti. 




La forma del box, a piano inclinato, favorisce l'immediata lettura di qualsiasi 
strumento od elemento di comando sistemati sul pannello superiore. 



Dimensioni piastra metallica rettangolare: mm. 210X125 
Dimensioni box: mm. 215X 130X75x45 
Angolo piano inclinato: 15’ 


Il box consente un'estrema facilità di lavorazione su tutte le superfici utflj 
con i più comuni utensili. 


Abbonatevi o rinnovate l'abbonamento a: 

ELETTRONICA PRATICA 

Via Zuretti 52 - Milano 20125 - tei. 6891945 

per cautelarvi da ogni possibile aumento del prezzo di copertina e per ave¬ 
re la certezza di ricevere mensilmente, a casa vostra, il periodico che, a vol¬ 
te, diviene introvabile nelle edicole. 


ALLA PAGINA SEGUENTE SONO RIPORTATI 
I CANONI E LE MODALITÀ’ DI ABBONAMENTO 





L. 25.000 


O CANONI D'AB80NAMENT0 

Per l’Italia L. 21.600 Per l'Estero 

(con dono) (senza dono) 

L’abbonamento a Elettronica Pratica, per il solo territorio nazionale, garanti¬ 
sce il diritto di ricevere dodici fascicoli della rivista e, in regalo, un box per 
montaggi elettronici. L’abbonamento per l’estero, invece, non prevede alcun 
dono. 


La durata dell’abbonamento è annuale 
con decorrenza da qualsiasi mese dell’anno 


MODALITÀ' 

D’ABSONAMENTO 


Per sottoscrivere un nuovo abbona¬ 
mento, o per rinnovare quello scadu¬ 
to, occorre inviare il canone tramite 
vaglia postale, assegno bancario, as¬ 
segno circolare o a mezzo c.c.p. n. 
916205 intestati e indirizzati a: ELET¬ 
TRONICA PRATICA - 20125 MILANO 
- Via Zuretti, 52. Si prega di scrivere 
con la massima chiarezza, possibil¬ 
mente in stampatello, citando con 
grande precisione: cognome, nome, 
indirizzo e data di decorrenza del¬ 
l'abbonamento. 


Si possono sottoscrivere o rinnovare abbonamenti anche direttamente pres¬ 
so la nostra Editrice: 


ELETTRONICA PRATICA Telefono 6891945. 
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IN COPERTINA - Sono riprodotte le due barre 
luminose, quella monocolore, rossa e quella bi¬ 
colore, rossa e verde. Entrambi I dispositivi so¬ 
no stati approntati in due scatole di montaggio, 
disponibili, da questo mese, presso la nostra 
organizzazione commerciale. Con esse II lettore 
potrà realizzare molte, interessanti pratiche ap¬ 
plicazioni. 
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BARRA LUMINOSA 


Le molte, pratiche applicazioni interessano il mondo dell'auto, 
della riproduzione audio e della strumentazione elettronica. 

Consente pure la realizzazione di pannelli luminosi con effetti 
di sicuro richiamo, psichedelici e fantasmagorici. 

L'applicazione di un segnale, alla barra, provoca Taccensione 
di uno o più trattini di color rosso o rosso e verde. 


Molti apparati dinamici, il cui funzionamento 
è basato sul movimento di organi meccanici, so¬ 
no stati oggi soppiantati da nuovi dispositivi sta¬ 
tici, realizzati con elementi allo stato solido e 
caratterizzati da affidabilità e precisione di 
intervento di gran lunga superiori. 

E questa è certamente una delle maggiori con¬ 
quiste delEelettronica moderna. 

Un esempio tipico, in tal senso, proviene dai 
relè allo stato solido, nei quali un diodo con¬ 
trollato o un triac svolge le mansioni di inter¬ 
ruttore di potenza, in assenza totale di movimen¬ 
ti meccanici. 

Altro esempio è costituito dagli strumenti di mi¬ 
sura, nei quali lo sviluppo delEelettronica inte¬ 
grata ha provocato una sostanziale trasformazio¬ 
ne. Infatti, il tradizionale strumento ad indice 
è stato progressivamente sostituito con indica¬ 


tori numerici, dapprima con i tubi a scarica di 
gas, le famose valvole nixie, poi con i display 
a led, fluorescenti o a cristalli liquidi. E le pre¬ 
stazioni degli strumenti ne sono uscite esaltate 
ed ampliate. Eppure, non è ancora del tutto 
conveniente sostituire uno strumento ad indice 
di basse prestazioni e di costo nettamente infe¬ 
riore con un modernissimo apparecchio « solid 
state ». Perché assai spesso l'indicazione di tipo 
analogico è di più immediata comprensione di 
quella numerica. Si pensi, ad esempio, all'indica¬ 
tore della quantità di carburante presente nel 
serbatoio dell'autovettura, alle cui segnalazio¬ 
ni di facile ed immediata interpretazione (pieno 
— un mezzo — un quarto — riserva) noi tutti 
siamo abituati. Ebbene, se questo utile ed indi¬ 
spensabile strumento venisse sostituito con altro 
più moderno, allo stato solido, l'automobilista 


Con questa nuova, originale scatola dj montaggio, approntata 
in due versioni similari, una dotata di modulo monocolore ros¬ 
so, l'altra contenente un modulo rosso-verde, si vuol offrire al 
lettore l'opportunità dì realizzare un gran numero di dispositivi 
elettronici, di utilità immediata e continua, in funzione di ele¬ 
mento di controllo, di misura e divertimento. 
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L. 16.600 (con 
L. 19.800 (con 



IN SCATOLA DI MONTAGGIO 


modulo monocolore) 
modulo bicolore) 


si troverebbe a disagio nel dover computare 
mentalmente, durante la guida, il quantitativo di 
carburante corrispondente ad un preciso dato nu¬ 
merico. Ma la gamma di applicazioni, in cui lo 
strumentino ad indice, da poche migliaia di lire, 
è ancora utile e conveniente, rimane sempre 
vasta. Anche se l’elettronica non sembra proprio 
dover concedere un’esistenza tranquilla a questi 
vecchi apparati. 


fL NUOVO COMPONENTE 

È di questi giorni, infatti, l’apparizione in com¬ 
mercio di un nuovo elemento indicatore a led, 
pilotato da appositi circuiti integrati, che si pre¬ 
senta sotto forma di barra luminosa e che si il¬ 
lumina progressivamente, in relazione con il 
valore della tensione di un segnale ad essa appli¬ 
cato. Questo componente, dunque, si comporta 
come un normale voltmetro, nel quale la segna¬ 
lazione ad indice è sostituita con una indica¬ 
zione luminosa. E i suoi vantaggi appaiono su¬ 
bito evidenti. Innanzitutto, la completa costi- 
’tuzione « solid state », che ne consente il tran¬ 
quillo impiego anche in condizioni critiche, ad 
esempio in auto, su macchine industriali e do¬ 
vunque si è in presenza di sollecitazioni mec¬ 
caniche, in secondo luogo la precisione tipica 
degli strumenti elettronici privi di incertezze 
provocate da errori di parallasse o vibrazioni 
dell’indice e, ancora, la perfetta visibilità, pure 
in condizioni di scarsa illuminazione esterna, 
con un piacevole effetto estetico. 


IL MODULO INDICATORE 

Con uno di questi moderni componenti, prodotto 
dalla AEG - TELEFUNKEN e da noi completato 
con un circuito stampato in veste di supporto 
e pochi altri elementi aggiuntivi, abbiamo con¬ 
cepito un pratico modulo indicatore che il let¬ 
tore potrà destinare ai più svariati usi e alle 
più fantasiose applicazioni. 

Il tutto è stato approntato in scatola di mon¬ 
taggio, soprattutto per agevolare il compito di 
quei lettori che abitano in zone lontane dai gros¬ 
si punti di rivendita di materiali elettronici o 
il cui fornitore abituale non si è ancora aggior¬ 
nato su questo prodotto. 


GLI INTEGRATI 

Il cuore elettronico della barra luminosa è co¬ 
stituito da due circuiti integrati, tra loro simi¬ 
lari, ognuno dei quali è composto da cinque 
comparatori di tensione in grado di pilotare, 
attraverso dei transistor e un generatore di cor¬ 
rente costante, altrettanti diodi led. 
L’accensione dei diodi led è realizzata in modo 
che ogni incremento di 200 mV della tensione 
di ingresso provochi l’accensione di un diodo 
led. Ciò significa, ad esempio, che al di sotto 
dei 200 mV non si accende alcun diodo led, 
mentre con la tensione di 200 mV si accende il 
primo led, a 400 mV si accende il primo e il 
secondo e così via sino al valore di 1 V, con il 
quale tutti e cinque i led si accendono. 
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Flg. 1 - Schema teorico relativo ad un solo circuito integrato che, assieme ad 
altro circuito similare, concorre a formare il modulo luminoso. Sono presentì 
cinque comparatori di tensione in grado di pilotare, attraverso cinque transistor 
e un generatore di corrente costante, altrettanti diodi led. 


In figura 1 riportiamo lo schema teorico ad un 
solo integrato. L’altro, come abbiamo detto, è 
similare. 

I due integrati, realizzati dalla AEG, differiscono 
tra loro per il fatto che, mentre uno è sensibile 
alle soglie di 200 - 400 - 600 - 800 - 1.000 mV, 
l’altro rimane sensibile alle soglie di 100 - 300 - 
500 - 700 - 900 mV. 

Impiegando pertanto due integrati, ed interca¬ 
lando tra loro i diodi led, nel modo indicato 
dallo schema elettrico di figura 2, si ottiene una 
serie di dieci led, che si accendono a barra con 
una risoluzione di 100 mV. 

Spieghiamoci meglio. Su ogni barra sono presenti 
dieci trattini, ognuno dei quali viene illuminato 
da un diodo led. Aumentando la tensione d’in¬ 
gresso di 0,1 V in 0,1 V si ottiene l’accensione 
successiva dei dieci diodi led. Quindi, applican¬ 
do all’entrata della barra la tensione di 100 mV 
(0,1 V), si accende il primo led. Con 0,2 V si 
accendono i primi due led e così via, fino all’il¬ 
luminazione completa della barra cpn la ten¬ 
sione di 1 V. 

Con tensioni di valore inferiore a 0,1 V, tutti i 
diodi rimangono spenti. 

Con la tensione di 1 V tutti i diodi sono accesi 
e la barra diviene un voltmetro da 1 V fondo- 
scala, con incremento di 0,1 V per led. 


LA BARRA 

L’integrazione elettronica non si è tuttavia fer¬ 
mata a questo punto. I due circuiti integrati in¬ 
fatti sono stati deposti su un microcircuito stam¬ 
pato, nel quale allo stesso modo sono stati in¬ 
seriti dei diodi led, così da formare un’unica 
serie lineare di dieci visualizzatori. 

Il disegno riportato in figura 3 mostra chiara¬ 
mente ogni particolare costruttivo della barra 
luminosa. 

Facciamo presente che i due circuiti integrati 
(5) sono montati senza alcun involucro protet¬ 
tivo di plastica e ciò rende sconsigliabile ogni 
eventuale apertura della barra tramite il disin¬ 
nesto del coperchio (1), del diffusore (2) e del 
riflettore (3). 

I particolari citati fin qui numericamente si ri¬ 
feriscono alla figura 3. 

MODULO DI VISUALIZZAZIONE 

Utilizzando come elemento base la barra lumi¬ 
nosa, abbiamo approntato due scatole di mon¬ 
taggio, che differiscono ,tra loro soltanto per il 
colore dei diodi led della barra. In una, infatti, 
meno costosa dell’altra, i dieci diodi led sono 
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Fig. 2 - La combinazione di due In¬ 
tegrati, ottenuta con l’Intercalare 
del diodi led, consente di realizza¬ 
re una serie di elementi luminosi 
che si accendono lungo una barra 
suddivisa in dieci trattini, ad ognu¬ 
no del quali corrisponde un aumen¬ 
to di tensione del segnale applica¬ 
to di 100 mV. 



Fig. 3 - La serie lineare del dieci visua¬ 
lizzatori è composta su un unico micro¬ 
circuito stampato, dotato di quattro termi¬ 
nali e opportunamente racchiuso in un 
contenitore di plastica. GII elementi che 
compongono II modulo sono: coperchio 
(1) - diffusore (2) - riflettore (3) - diodi 
led (4) - circuiti Integrati (5) - microcir¬ 
cuito stampato (6). 
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Fig. 4 - Circuito di applicazione della barra luminosa realizzabile tramite gli 
elementi contenuti nel kit approntato dalla nostra organizzazione commerciale. 
Il trlmmer RI permette di tarare il circuito, regolando la tensione di fondo-scala 
del modulo di visualizzazione. Le linee tratteggiate stanno a significare che tutto 
il progetto è composto su basetta rettangolare di materiale fenolico con circui¬ 
to stampato. 


COMPONENTI 


ci = 4,7 p,F -16 VI (elettrolitico) R2 = 100.000 ohm 

RI = 4.700 ohm (trlmmer) DI = diodo al germanio (quals. tipo) 


tutti di color rosso; nelPaltra sono verdi i primi 
sette diodi, mentre sono rossi i rimanenti tre. 
E quest’ultima versione è particolarmente adatta 
per individuare con immediatezza certi limiti di 
allarme. 

Il circuito elettrico del modulo di visualizzazio¬ 
ne è quello riportato in figura 4. Le linee trat¬ 
teggiate stanno a significare che Finterò pro¬ 
getto viene realizzato su circuito stampato. I ter¬ 
minali del circuito, numericamente contrasse¬ 
gnati, trovano precisa corrispondenza con quelli 
dello schema realizzativo di figura 5. 

Dei quattro terminali presenti nel circuito, due 
fanno capo all’alimentatore, che deve essere in 


grado di erogare una tensione continua di va¬ 
lore compreso tra i 12 e i 15 V, gli altri due 
rappresentano l’ingresso per il segnale da visua¬ 
lizzare., 

I componenti aggiuntivi sono tutti di tipo pas¬ 
sivo e servono in pratica ad accettare lo stesso 
circuito alle più svariate esigenze pratiche. È 
stato infatti previsto riferimento di un poten¬ 
ziometro (RI) di ingresso, che permette di re¬ 
golare la tensione di fondo-scala. Inoltre è stato 
aggiunto un semplice raddrizzatore ad una se¬ 
mionda, seguito da una cella di livellamento, che 
consente, ad esempio, la visualizzazione di se¬ 
gnali alternati. 
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Fig. 5 - Plano costruttivo del modulo di visualizzazione. L’efficienza di questo 
montaggio potrà subito essere controllata, a lavoro ultimato, applicando la ten¬ 
sione di alimentazione sui relativi morsetti (tre pile piatte da 4,5 V ciascuna col¬ 
legate in serie) e, all’entrata, una pila da 1,5 V con una resistenza di protezione 
da 100 ohm collegata in serie ad uno dei due morsetti della pila. Regolando RI 
si provoca l’apcensione di uno o più trattini della barra. 


MONTAGGIO DEL MODULO 

Le operazioni di montaggio del modulo sono 
semplicissime e tutti coloro che sono provvisti 
di saldatore elettrico possono eseguirle. Il lavoro 
costruttivo, infatti, risulta ancor più facilitato 
dalla presenza, nella scatola di montaggio, di 
un piccolo circuito stampato, di forma rettango¬ 
lare, il cui schema in grandezza reale è ripor¬ 
tato in figura 6. 

Non si possono commettere errori in fase di 
montaggio della barra sul circuito stampato, per¬ 
ché i due terminali di essa, relativi all’ingresso 
del segnale, sono disposti in linea trasversale, 
così come lo sono i corrispondenti fori presenti 
sul circuito stampato, che obbliga Tinserimento 
della barra in un’unica e precisa posizione. 

Le lettere alfabetiche maiuscole, riportate in 
prossimità della barra nello schema costrutti¬ 
vo di figura 5, assumono il seguente significato: 

M = massa 

E — entrata 


La resistenza R2, che ha il valore di 100.000 ohm 
(marrone - nero - giallo) viene inserita, comun¬ 
que, in posizione trasversale rispetto alla ba¬ 
setta di materiale fenolico del circuito stampato. 
Non è così invece per il diodo DI che, essendo 
un componente polarizzato, deve essere inse¬ 
rito nel circuito con la fascetta di riferimento 
rivolta verso il terminale positivo del condensa¬ 
tore elettrolitico Cl. Il diodo DI è di tipo 
al germanio e la fascetta riportata sull’involucro 
esterno, che normalmente appare come un anel¬ 
lino nero, indica la posizione del catodo del 
componente. 

Anche il condensatore elettrolitico Cl è un 
componente polarizzato e deve essere applicato 
al circuito nel modo indicato in figura 5, con il 
terminale negativo rivolto verso la M della RI, 
perché i suoi tre terminali condizionano infal¬ 
libilmente la posizione esatta di montaggio sul 
circuito. 

A lavoro ultimato, coloro che volessero speri¬ 
mentare gli effetti luminosi della barra, prima 
ancora di destinare il montaggio alla sua defi- 



Fig. 6 - Circuito stampato, riprodotto in grandezza reale e realizzato su una: 
basetta rettangolare di materiale fenolico presente nella scatola di montaggio. 
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Flg. 7 - Pratica agpllcazlone 
del modulo di visualizzazione 
montato in un circuito di 
controllo della tensione della 
batterla a bordo dell’auto¬ 
vettura. L’apparecchio può 
essere In qualche modo in¬ 
serito sul cruscotto della 
macchina. 


COMPONENTI 


RI = 1.000 ohm 

DZ = 10 V -1 W (diodo zener) 

FUS. = 0,5 A 



Flg. 8 - Originale applicazione pratica dèlia barra luminosa, a bordo dell’auto¬ 
vettura, con lo scopo di Informare costantemente II pilota sull’entità di consumo 
di carburante. Dal circuito di figura 4 occorre eliminare il trlmmer RI e II diodo 
al germanio DI. Le linee tratteggiate racchiudono gli elementi montati sul cir¬ 
cuito stampato. Gli altri, come viene ampiamente riportato nel testo, sono com¬ 
ponenti aggiuntivi. 
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FIg. 9 - Circuito di applica¬ 
zione dalla barra luminosa in 
veste di elemento visualizza¬ 
tore del segnale d’uscita. A 
seconda dell’Intensità dei 
segnali di bassa frequenza, 
uscenti dall’altoparlante, il 
numero dei trattini accesi è 
maggiore o minore e co¬ 
munque variabile, con un 
effetto piacevole. 


AM PUF. BF. 
AUTORADIO 
ECC. ECC. 



nitiva applicazione pratica, potranno verificarne 
il comportamento collegando, sui terminali di 
alimentazione, tre pile piatte da 4,5 V ciascuna, 
collegate in serie tra di loro in modo da disporre 
del valore complessivo di tensione di 13,5 V. Sui 
terminali d'entrata (1 - 2), invece, si collegherà 
una pila da 1,5 V con una resistenza da 100 ohm 
in serie. Quindi, agendo sul trimmer RI, si ve¬ 
rificherà l’accensione successiva di dieci diodi 
led. La resistenza di protezione da 100 ohm potrà 
essere collegata, indifferentemente, sul morsetto 
positivo o su quello negativo della pila da 
1,5 V. 


APPLICAZIONI PRATICHE 

Come abbiamo già detto, le possibili applica¬ 
zioni pratiche della barra luminosa sono limi¬ 
tate soltanto dalla fantasia di ciascun lettore. 
Esse si estendono dall’autovettura ai riprodut¬ 
tori audio, dagli effetti luminosi fantasmagorici 
alla strumentazione elettronica. 

Noi, in questa stessa sede, ne descriveremo al¬ 
cuni, quelli qui elencati: 

1°-Controllo batteria auto 
2° - Indicatore consumo carburante 
3° - Visualizzazione segnale d’uscita 
4° - Pannello psichedelico 
5° - Voltmetro a tre portate 

Riteniamo così, con queste cinque applicazioni 
pratiche del modulo visualizzatore, di toccare 
tutti i punti di maggior rilievo della destina¬ 


zione del dispositivo. Da esse, infatti, il lettore 
prenderà lo spunto per dar vita ad altre appa¬ 
recchiature di grande interesse ed utilità. 


CONTROLLO BATTERIA 

Con il circuito proposto in figura 7, è possibile 
tenere sotto controllo, in auto, la tensione della 
batteria tramite lina scala espansa. 

Con l’espressione « scala espansa » vogliamo 
dire che le indicazioni della barra luminosa ini¬ 
ziano dal valore di 10 V e finiscono su valori di 
fondo-scala di 15 18 V, regolabili, a piacere, 

per mezzo del trimmer RI del modulo. 

I soli componenti aggiuntivi per realizzare que¬ 
sta comoda prestazione della barra luminosa 
sono rappresentati dalla resistenza RI da 1.000 
ohm, di protezione, da un fusibile e da un diodo 
zener da 10 V - 1 W, che consente le misure 
soltanto al di sopra dei 10 V. In pratica, dun¬ 
que, se la tensione della batteria scende sotto 
i 10 V, la barra non si accende, perché lo zener 
non conduce corrente. 

Regolando opportunamente il trimmer del mo¬ 
dulo, si verificherà l’accensione di una parte 
dei diodi led o, meglio, del solo primo diodo led. 
Quando invece la tensione aumenta, e con l’au-- 
tovettura in moto sale certamente, si accende¬ 
ranno altri diodi. 

Effettuando la taratura una volta per tutte, 
tramite un tester commutato nelle misure volt- 
metriche, si potrà realizzare uno strumento di 
precisione di grande utilità, da applicare sul 
cruscotto dell’auto. 
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Flg. 10 - Il segnale dì bassa frequenza f uscente dal¬ 
l’altoparlante dell’autoradio, non può essere comun¬ 
que applicato al terminali 1-2 d’ingresso del modulo 
visualizzatore, perché si correrebbe il rischio di crea¬ 
re un cortocircuito all’uscita dell’amplificatore. Oc¬ 
corre invece Individuare II terminale di massa, tra¬ 
mite un tester o una lampadina, come Indicato In 
questo disegno, e coliegarlo con il terminale 2 del 
modulo. La massa dell’autovettura e quella dell’au¬ 
toradio rimangono cosi collegate sulla stessa linea 
del modulo. 


CONTROLLO CONSUMO CARBURANTE 

ir dispositivo che consente di tenere costante- 
mente sotto controllo il carburante, durante la 
marcia dell’autovettura, non è certamente un 
apparecchio sofisticato, in grado di controllare 
con precisione l’effettivo consumo, ma soltanto 
di indicare la posizione esatta del pedale del¬ 
l’acceleratore. Il suo schema è quello riportato 
in figura 8. 

La realizzazione pratica di questo dispositivo 
comporta il montaggio meccanico di un poten¬ 
ziometro lineare di tipo appropriato, slider o 
rotativo, accoppiato alla leva dell’acceleratore, 
nel punto ritenuto più adatto. 

Ogni variazione della posizione dell’acceleratore 
viene visualizzata dal modulo. 

Questa applicazione pratica necessita di una 


semplicissima modifica al circuito originale del 
modulo e dell’impiego di pochissimi componenti. 
La modifica da apportare al circuito originale 
di figura 4 consiste, come chiaramente indicato 
nello schema di figura 8, neH’alimentazione del 
trimmer RI e del diodo al germanio DI. Quindi 
il circuito di figura 4 si riduce alla sola parte 
racchiusa fra linee tratteggiate di figura 8. Gli 
elementi da aggiungere sono: il potenziometro 
da 1.000 ohm (slider o rotativo), il trimmer da 
10.000 ohm, il diodo zener da 6 V - 1 W e la 
resistènza da 330 ohm. 

Il potenziometro da 1.000 ohm, da collegare fra 
i punti A e B, deve essere applicato meccani¬ 
camente alla leva del gas, sul motore dell’auto¬ 
vettura, e non sul pedale dell’acceleratore. E 
questa è un’operazione che risulta semplicissi¬ 
ma se effettuata con l’aiuto di un meccanico. 
In fase di montaggio del potenziometro si dovrà 
far in modo che, a zero gas, il cursore risulti tutto 
ruotato verso il punto B, mentre a tutto gas 
deve essere spostato verso il punto A. 

La taratura si effettua così: a motore spento 
si preme a fondo il pedale dell’acceleratore e si 
regola il trimmer da 10.000 ohm in modo che 
la barra sia tutta accesa. Togliendo il piede dal 
pedale, la barra deve essere tutta spenta. Il ri¬ 
sultato pratico è il seguente: più si preme il pe¬ 
dale dell’acceleratore e più diodi led si accen¬ 
dono. 

Sui terminali A e B deve essere presente la 
tensione di 1 V, ossia il valore che fa accendere 
tutti i dieci diodi led della barra. 


SEGNALE D’USCITA 

Un’ulteriore applicazione automobilistica, realiz¬ 
zabile peraltro su qualunque apparato ampli¬ 
ficatore di bassa frequenza, è quella della vi¬ 
sualizzazione del segnale d’uscita. 

Per ottenere dal modulo una simile prestazio¬ 
ne, è sufficiente collegare direttamente l’ingresso 
del modulo con l’altoparlante, in parallelo, come 
indicato nello schema di figura 9. 

Nel realizzare questo collegamento, occorrerà 
far bene attenzione che il terminale di massa 
dell’altoparlante venga collegato con il termi¬ 
nale 2 del modulo, perché, in caso contrario, 
si verificherebbe un cortocircuito sull’uscita del- 
Tamplificatore. 

L’individuazione del terminale dell’altoparlante 
collegato con la massa si ottiene con l’uso del 
tester o di una lampadina, come indicato in 
figura 10. Il terminale di massa è quello che non 
provoca alcun rumore, o quasi, nell’altoparlan¬ 
te, quando lo si tocca. 
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Flg. 11-11 segnale uscente da 
un altoparlante può anche esse¬ 
re visualizzato tramite un colle¬ 
gamento In parallelo di più mo¬ 
duli, cosi come indicato In que¬ 
sto schema, in modo da forma¬ 
re un suggestivo pannello psi¬ 
chedelico. 



alCap 

AUTORADIO 
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La taratura si effettua nel seguente modo. Si 
posiziona a zero il trimmer RI, quindi lo si 
regola in modo che, in presenza del massimo 
segnale di bassa frequenza, tutta la barra lumi¬ 
nosa venga accesa. 

In virtù della presenza del diodo al germanio 
DI e per l'effetto di ritardo provocato dal con¬ 
densatore elettrolitico Cl, la tensione all'in¬ 
gresso, alla massima sensibilità del trimmer, 
dovrà essere di 1,4 V. 

L'effetto luminoso così ottenuto è bellissimo ed 
è ancora più bello se ottenuto con la barra bi¬ 
colore verde-rossa. 

L'assorbimento di corrente, quando tutti i dieci 
diodi led sono accesi, con una alimentazione di 
12 15 V, ammonta a circa 30 mA. 


PANNELLO PSICHEDELICO 

L'applicazione precedentemente descritta, rela¬ 
tiva alla visualizzazione del segnale uscente da 
un amplificatore di bassa frequenza, può assu¬ 
mere effetti luminosi stupefacenti se si compone 
il pannello psichedelico riportato in figura 11. 
In questo tipo di applicazione pratica le barre 
sono più di una e sono collegate in parallelo 
tra di loro. 

Ovviamente, anche per questo tipo di collega¬ 
mento, se esso viene fatto sull'autovettura, si 
dovranno prendere le precauzioni precedente- 
mente descritte, quelle che riguardano il colle¬ 
gamento con il terminale di massa delLalto- 
parlante. 
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Fig. 12 - La sola barra luminosa può essere utilizzata per la costruzione di un 
voltmetro elettronico, a tre portate, di Immediato e sicuro controllo delle ten¬ 
sioni continue di valori compresi fra OV e 100 V. I due trimmer R4-R5 consen¬ 
tono di tarare 11 fondo-scala dello strumento sulle due portate di 10 V e 100 V. 

-COMPONENTI- 


RI = 1-000 ohm - 3 W 

R2 = 860.000 ohm - ’A W 

R3 = 8,6 megaohm - Va W 

R4 = 470.000 ohm (trimmer) 

R5 = 4,7 megaohm (trimmer) 


R6 = 100.000 ohm 

DI = 1N4007 

D2 = 1N4007 

51 = commutatore (1 via - 3 posiz.) 

52 = Interrutt. 


L’interruttore ed il fusibile da 0,5 A sono ele¬ 
menti aggiuntivi. 

Gli effetti luminosi migliori si ottengono regolan¬ 
do diversamente i trimmer dei moduli. Ma qui 
la tecnica non serve, mentre ci si deve appel¬ 
lare al buon gusto personale e al senso artistico. 


VOLTMETRO A TRE PORTATE 

L’ultima applicazione del modulo, descritta in 
questo articolo, forse quella più interessante fra 
tutte, consiste nella realizzazione di un volt- 
metro a tre portate, più precisamente di un volt- 
metro elettronico ad alta impedenza (100.000 
ohm x volt). 

Lo strumento prevede l’uso di tre portate: di 
1 V - 10 V - 100 V. 


Lo schema relativo è quello riportato in figura 
12. Come si può subito comprendere, di tutto 
il kit si utilizza in questo caso la sola barra, 
mentre è necessario comporre un nuovo, adatto 
circuito stampato opportunamente studiato. 

Lo strumento, pur esprimendosi attraverso una 
veste circuitale assai semplice, potrà divenire 
molto utile per molti impieghi pratici dove, al 
di là della misura di precisione, è richiesta una 
rapida e sicura valutazione del valore della ten¬ 
sione sottoposta a controllo. 

Osservando lo schema di figura 12, si nota che la 
tensione sotto misura viene applicata ad una re¬ 
sistenza da 1.000 ohm - 3 W, che funge da 
elemento di limitazione di corrente in caso di 
errori commessi dall’operatore, per esempio in 
caso di misure di tensioni di 100 V sulla por¬ 
tata di 1 V. 
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Gli stessi diodi DI - D2, di tipo al silicio, prov¬ 
vedono ad impedire alla tensione di superare i 
limiti di 1,8 t2 V, 

Le altre due portate, quella di 10 V e quella 
di 100 V, sono ottenute tramite una resistenza 
fissa ed un trimmer, il quale verrà regolato in 
modo tale che, applicando la tensione di 10 V 
all’entrata dello strumento, oppure quella di 
100 V, tutta la barra risulti accesa. Dunque, il 
trimmer R4 e quello R5 regolano il fondo-scala 


dello strumento sulle due portate di 10 V e di 
100 V. 

È evidente che con questo strumento si legge¬ 
ranno valori di tensioni approssimativi. Per 
esempio, anziché il valore di 95 V, si leggerà 
quello di 90 V. E così pure, al posto del valore 
di 0,26 V, si leggerà quello di 0,2 V; al posto 
di 6,1 V si leggerà 6 V. Ma le letture saranno 
rapide e sicure. 


BARRA LUMINOSA 




Prezzi delle due versioni 


L. 16.600 
L. 19.800 


(con modulo monocolore rosso) 
(con modulo bicolore rosso-verde) 


Contenuto del kit: n. 1 circuito stampato - n. 1 modulo (visto dalla parte del c.s.) - n. 1 
trimmer - n. 1 diodo - n. 1 resistenza - n. 1 condens. elettrolitico - n. 4 capicorda. 


Il kit per la realizzazione della « Barra luminosa », nel quale sono contenuti tutti gli elementi riprodotti nel¬ 
la foto, deve essere richiesto Inviando anticipatamente ii rispettivo importo a mezzo vaglia postale, asse¬ 
gno bancario o c.c.p. 46013207 intestato a: STOCK RADIO - 20124 MILANO - Via P. Castaldi, 20 - Tel. 
6891945. 
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Rubrica del principiante 

elettronico 


IL TESTER 
CAPACIMETRO 


Con tutti i tester si possono effettuare misure 
capacitive, più o meno precise, sui condensa- 
tori di ogni tipo e specie. Ma il sistema di mi¬ 
sura varia da uno strumento airaltro, con alcuni 
tester, infatti, si utilizza la tensione di rete alla 
frequenza di 50 Hz e si valuta la reattanza del 
componente in esame per risalire automatica- 
mente al valore capacitivo (figura 1). Con altri, 
e questo è il caso del tester modello ALFA, da 
noi preso ad esempio, si misura la resistenza 
incontrata dalla corrente di carica, erogata dalla 
stessa pila incorporata nel tester, secondg il me¬ 
todo che verrà descritto più avanti. Per ora in¬ 
teressa l’esposizione teorica di alcune nozioni, 
di fondamentale importanza, senza le quali non 


è possibile interpretare i metodi di misura dei 
valori capacitivi dei condensatori con il norma¬ 
le tester. E fra queste, la più importante, quel¬ 
la che richiede una particolare interpretazione, 
è certamente la facoltà di ogni condensatore di 
lasciarsi attraversare dalle correnti elettriche va¬ 
riabili e non da quelle continue. 


CONDUCIBILITÀ* 

Quando si inserisce un condensatore lungo un 
filo conduttore di corrente alternata, esso, pur 
presentando una sua propria e caratteristica re¬ 
sistenza, è un buon conduttore di elettricità. In- 
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Si può dire che l'uso del tester, nella funzione di capacìmetro, 
sia poco comune fra tutti i principianti di elettronica. Tuttavia, 
durante le riparazioni delle più svariate apparecchiature, può 
verificarsi la necessità dì controllare il comportamento di uno 
o più condensatori, senza ricorrere a particolari strumenti spe¬ 
cifici, ma servendosi dell'onnipresente analizzatore universale. 


serendo invece un condensatore nel circuito di 
alimentazione di una pila, esso risulta condut¬ 
tore soltanto per il brevissimo tempo in cui le 
armature del componente (figura 2) assumono 
una differenza di potenziale, cioè una tensione 
pari a quella misurabile sui morsetti della pila. 
Tale fenomeno, del resto, è facilmente intuibile, 
perché discende immediatamente dalle afferma¬ 
zioni or ora esposte. Nel momento in cui si in¬ 
serisce un condensatore, nel circuito di alimen¬ 
tazione esterno di una pila, la tensione sulle 
armature è di O V; questo valore di tensione au¬ 
menta progressivamente fino a raggiungere quel¬ 
lo reale della pila; ma durante questo processo, 
che è un processo di carica del condensatore, 
la corrente varia dal valore iniziale fino al va¬ 
lore massimo consentito dalle caratteristiche 
elettriche del circuito. Si tratta quindi di una 


corrente variabile e, come abbiamo detto, il 
condensatore è un componente conduttore delle 
correnti variabili (il tipo più noto di corrente 
variabile è quello della corrente alternata). 


REATTANZA 

Ai concetti fin qui esposti di conducibilità dei 
condensatori ci si arriva gradatamente, attraver¬ 
so la conoscenza di tutte quelle nozioni elettri¬ 
che che regolano il comportamento stesso dei 
condensatori. Eppure, lo ripetiamo, ancora una 
volta, al lettore che sta muovendo i primi passi 
in questa meravigliosa disciplina, che prende il 
nome di elettronica, interessa prima di tutto sa¬ 
pere che il condensatore è un componente con¬ 
duttore delle correnti variabili, anche se la sua 


Flg. 1 - Alcuni tester sono In 
grado di misurare II valore 
capacitivo del condensatori 
sfruttando la tensione di rete 
alla frequenza di 50 Hz. Il 
principio di collegamento 
dello strumento è quello In¬ 
dicato nel presente schema. 
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ISOLANTE 

ARMATURA à ARMATURA 


' ^ 


^ 2 





V 


Fig. 2-11 condensatore elettrico, nella sua 
espressione più elementare, è composto da 
due piastre metalliche, denominate ARMATU¬ 
RE, e da un elemento Isolante che le separa. 
Entrambe le armature sono collegate a fili con¬ 
duttori, che costituiscono I terminali del com¬ 
ponente. 


maggiore o minore conducibilità è condizionata 
da talune grandezze elettriche tra le quali, pri¬ 
ma fra tutte, la speciale resistenza che il con¬ 
densatore oppone al passaggio delle correnti va¬ 
riabili e che prende il nome di « reattanza ». 


CAPACITA’ DI UN CONDENSATORE 

Abbiamo finora parlato di conducibilità e di 
reattanza di un condensatore, ma per capire be¬ 
ne che cosa si misura con il tester, quando si 
sottopone al suo controllo un condensatore, oc¬ 
corre sapere che cosa si intende per capacità di 
un condensatore. 

Ebbene, per parlare di capacità di un conden¬ 
satore, è necessario parlare di carica elettrica e 
i nostri lettori sanno che cosa sono le cariche 


elettriche, cioè un concentrato di elettroni, nel 
caso di cariche elettriche negative oppure di 
atomi depauperati di elettroni, nel caso di ca¬ 
riche elettriche positive. 

La carica elettrica che un dato condensatore vie¬ 
ne ad assumere, dipende unicamente dalla ten¬ 
sione esistente fra le armature. Però, due o più 
condensatori diversi, quando vengono caricati 
tutti fino a raggiungere la medesima tensione, as¬ 
sumono, in generale sulle rispettive armature, 
delle quantità di elettricità differenti. 

Si esprime brevemente questo fatto dicendo che 
i vari condensatori, per una data tensione, as¬ 
sumono sulle armature una carica elettrica mag¬ 
giore, mentre hanno una capacità minore quei 
condensatori che assumono una carica elettrica 
minore. 

D’altra parte, per uno stesso condensatore, la 



Fig. 3 - Il condensatore non è un elemento con¬ 
duttore di correnti continue. Lo dimostra questo 
semplice schema applicativo nel quale, pur 
chiudendo l’interruttore, la lampadina rimane 
spenta. 
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Fìg. 4 - La caratteristica dei 
condensatori di non condur¬ 
re le correnti continue può 
essere facilmente controllata 
con il tester commutato nella 
funzione dì mllliamperome- 
tro, come indicato In questo 
schema applicativo nel quale 
l’indice del tester, dopo 
aver chiuso l’interruttore, ri¬ 
mane Immobile nella sua po¬ 
sizione di riposo. 



quantità di elettricità, o carica elettrica, che si 
trova addensata sulle armature, è proporziona¬ 
le in ogni caso alla tensione esistente fra un’ar¬ 
matura e l’altra. Ossia, comunque si vari lo sta¬ 
to di carica di un dato condensatore, la carica 
elettrica dislocata sulle armature, e la corrispon¬ 
dente tensione fra un’armatura e l'altra, aumen¬ 
tano o diminuiscono in proporzione. Ne segue 
che il rapporto tra la carica elettrica « Q » e la 
tensione « V » rimane sempre costante, e co¬ 
stituisce una grandezza fisica caratteristica, che 
ha un valore determinato per ogni singolo con¬ 
densatore; questo rapporto viene assunto a de¬ 
finire precisamente la « capacità C » del con¬ 
densatore ponendo senz’altro: 


Q 

C =- 

V 

nella quale « C » è la « capacità » del conden¬ 
satore, « Q » è la « carica » elettrica in coulomb 
e « V » è la « tensione » in volt. 

In tal caso si viene a definire la capacità di 
ogni condensatore mediante la carica elettrica 
che esso assume, rapportata all’unità di tensio¬ 
ne. Cioè la capacità viene definita mediante la 
quantità di elettricità che viene a trovarsi con¬ 
trapposta sulle armature, positiva sull'una e ne¬ 
gativa nell’altra, quando esiste tra di esse la ten¬ 
sione di un volt. 


Élg. 5 - Soltanto i condensa- 
tori di grande capacità de¬ 
nunciano un breve, repentino 
passaggio di corrente conti¬ 
nua, all’atto di chiusura di 
un circuito di alimentazione 
come quello riportato nel di¬ 
segno. L’indice dello stru¬ 
mento subisce uno sposta¬ 
mento ma poi ritorna lenta¬ 
mente verso rinizio-scala. 
Ciò avviene durante 11 perio¬ 
do dì carica del condensato- 
re. 
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TESTER 
IN J 1 



Flg. 6 - Con alcuni tipi di te¬ 
ster, come ad esemplo con 
Il modello ALFA, le misure 
capacitive del condensatori 
si effettuano commutando lo 
strumento nella sua funzione 
di ohmmetro. Dalla misura 
della resistenza di carica si 
risale a quella della capa¬ 
cità. 


Poiché il « coulomb » rappresenta l'unità di mi¬ 
sura della quantità di elettricità o di carica elet¬ 
trica corrispondente ad 1 ampère al secondo, si 
può dire che la capacità di un condensatore 
esprime in generale quel numero costante di 
coulomb che devono essere di volta in volta 
dislocati sulle armature affinché la tensione tra 
l’una e l'altra si elevi ogni volta e progressiva¬ 
mente di 1 volt. 

La capacità dei condensatori viene misurata 
conseguentemente in coulomb per volt (cou¬ 
lomb/volt). In memoria del fisico inglese « Fa- 
rady » l'unità di capacità così definita viene de¬ 
signata col nome internazionale di « farad », po¬ 
nendo precisamente: 

1 coulomb 

1 farad = - 

1 volt 


CAPACITA' E SUPERFICI 

Ed ecco un’altra notizia molto importante per i 
principianti di elettronica. 

La capacità di un condensatore dipende dalla 
superficie affacciata delle armature, dalla distan¬ 
za che separa le armature stesse e dal tipo di 
dielettrico interposto. 

Facciamo un esempio pratico. Tutti i nostri let¬ 


tori conoscono il condensatore variabile e san¬ 
no che questo è composto da uno « statore » e 
da un « rotore ». Lo statore è costituito da un 
insieme di lamine, affacciate fra di loro e co¬ 
stantemente fisse. Il rotore è composto da un 
insieme di lamine, affacciate tra di loro, mobili, 
perché esse sono tutte pilotate da un perno; la 
rotazioni di questo perno permette alle lamine 
mobili di affacciarsi più o meno in corrisponden¬ 
za delle lamine fisse. Ne consegue che il conden¬ 
satore variabile assume il suo massimo valore ca¬ 
pacitivo quando le lamine mobili sono compieta- 
mente affacciate alle lamine fisse; esso assume il 
suo minimo valore capacitivo quando, ruotando 
il perno del rotore, si estraggono completamente 
le lamine mobili dal componente, facendo in 
modo che le superfici affacciate tra di loro ri¬ 
sultino al valore minimo possibile. 

MISURE DI CAPACITA 1 

L'unità di misura delle capacità elettriche è il 
« farad » (abbrev. F). Tale unità di misura è pe¬ 
rò molto grande, per cui vengono sempre impie¬ 
gati i suoi sottomultipli. Essi sono: 

il microfarad (jjlF) = un milionesimo di 

farad. 

il picofarad (pF) = un milionesimo di 

milionesimo di farad. 
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Fig. 7 - Con II tester analizza¬ 
tore modello Alfa si possono an¬ 
che rilevare misure capacitive 
di condensatori con valori com¬ 
presi tra 0 e 500 p-F. In questo 
schema di esemplo di misura si 
rileva il valore capacitivo di un 
condensatore elettrolitico da 
50 |xF. Il commutatore di funzio¬ 
ne ò posizionato sulle misure 
ohmmetrlche e quello di portata 
sul valore di ohm x 1.000 (1 K). 



ARANCIO 
SU flxìK 


VERDE NEL CI 


Il picofarad si usa generalmente per valori fi¬ 
no a 100.000 pF. Per capacità più grandi si usa 
il microfarad. 

Occorre ricordare, ad ogni modo, giacché a volte 
si usa il microfarad anche per valori non molto 
elevati, che 1 picofarad (1 pF) = 0,000.001 mi¬ 
crofarad per cui 100.000 pF = 0,1 p-F. 


CIRCUITI PRATICI 

Esaminiamo ora, attraverso alcuni semplici cir¬ 
cuiti pratici, quali possono essere i comporta¬ 


menti dei condensatori. Con queste applicazioni 
circuitali, inoltre, tutti potranno sperimentare i 
concetti teorici esposti in precedenza. 

In figura 3 è rappresentato un circuito aperto 
composto da un condensatore, una lampadina, 
una pila e un interruttore. In tali condizioni non 
vi è ovviamente alcun passaggio di corrente e 
la lampadina rimane spenta. Ma anche quando 
vien chiuso l’interruttore, la lampada rimane 
spenta, e ciò sta a significare che nel circuito 
non vi è passaggio di corrente, perché la cor¬ 
rente continua, erogata dalla pila, non può at¬ 
traversare il condensatore. 
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Flg. 8 - Ricorrendo all’Interpretazione di queste 
due scale di corrispondenza, contenute nel li¬ 
bretto di istruzioni che accompagna II tester 
modello Aita, è facile dedurre II valore capaci¬ 
tivo incognito di un condensatore sottoposto 
a misura. 
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Questo stesso fenomeno può essere controllato 
realizzando il circuito di figura 4, ossia sosti¬ 
tuendo la lampadina con il tester commutato 
nella funzione di rilevatore di correnti (mA). 
Si potrà così ugualmente notare che, pur chiu¬ 
dendo l’interruttore, l’indice del tester non su¬ 
bisce alcun spostamento. 

Tuttavia, se il condensatore è di capacità eleva¬ 
ta, come lo sono i condensatori elettrolitici (fi¬ 
gura 5), al momento della chiusura dell’inter¬ 
ruttore, l’indice del tester si sposta con un guiz¬ 
zo verso le indicazioni di valori di corrente, ma 
poi ritorna lentamente verso lo zero. Ciò sta a 
significare che il condensatore elettrolitico, pur 
non conducendo la corrente continua erogata 
dalla pila, assorbe una certa carica elettrica che, 
come abbiamo detto, è proporzionale al suo va¬ 
lore capacitivo. Il guizzo dell’indice diventa per¬ 
cettibile anche con i condensatori non elettro- 
litici, purché di valore capacitivo non inferiore 
ai 100.000 pF. E diviene sempre più sensibile 
con i valori capacitivi superiori. 


CONDENSATORI DIFETTOSI 

Se il circuito riportato in figura 5, dopo aver 
chiuso l’interruttore, dà luogo ad un passaggio 
di corrente ed il tester segnala un certo valore di 
intensità in milliampere, ciò significa che il con¬ 
densatore, come si suol dire tecnicamente, è in 
perdita, ossia presenta una certa corrente di fu¬ 
ga. Quando invece i condensatori, con valori 
capacitivi superiori ai 100.000 pF, non provoca¬ 
no il guizzo dell’indice del milliamperometro, di 
cui si è in precedenza parlato, allora ciò sta a 
significare che il condensatore è « apèrto », cioè 


un suo elettrodo risulta non collegato con la cor¬ 
rispondente armatura. 

Quando l’indice dello strumento sbatte violen¬ 
temente verso il fondo-scala e rimane in questa 
posizione definitivamente, si deve arguire che 
il componente in esame è in cortocircuito. E 
questo è il caso più frequente, che si rileva fa¬ 
cilmente con il tester commutato nella funzione 
di misure ohmmetriche. Dunque, se la resisten¬ 
za di un condensatore è nulla, od ammonta a 
pochi ohm, il componente è chiaramente in cor¬ 
tocircuito (figura 6). 

A volte i condensatori denunciano dei guasti in¬ 
termittenti, ma questi sono i più difficili da ri¬ 
levare. 

I condensatori elettrolitici, soprattutto quelli 
nuovi, possono evidenziare una corrente di fu¬ 
ga notevole, variabile fra i 20 \xA e qualche mil- 
jiampère, dimostrando un isolamento non per¬ 
fino. Ma se questi sono efficienti, quando ven¬ 
gono sottoposti alla tensione di lavoro, la cor¬ 
rente di fuga scende immediatamente quasi ver¬ 
so lo zero. In ogni caso, prima di sottoporre a 
misura un condensatore, soprattutto se di valore 
capacitivo elevato, si debbono sempre cortocir¬ 
cuitare i reofori, possibilmente ripetendo più 
volte l’operazione, in modo da essere certi di 
averlo scaricato ' completamente. Anche perché 
i grossi condensatori (500 ^F e più), se comple¬ 
tamente carichi, possono danneggiare il tester 
con cui vengono controllati. 


IL TESTER ALFA 

Con il tester modello ALFA si possono ottene¬ 
re misure di valori capacitivi utilizzando lo stru¬ 
mento come galvanometro balistico. La gamma 
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di misure si estende su due scale: nella prima 
si valutano i valori capacitivi fino a 50 piF, nel¬ 
la seconda quelli fino a 500 [iF. L’uso del te¬ 
ster, in tal caso, è il seguente. Si predispone il 
commutatore di misura del tester sulla funzio¬ 
ne ohmmetrica, mentre il commutatore di, por¬ 
tata verrà posizionato su ohm x 100 (500 [iF 
fondo-scala) o su ohm x 1 K (50 [iF fondo-scala). 
Quindi si procederà alla regolazione del fondo- 
scala allo stesso modo con cui si opera nelle mi¬ 
sure ohmmetriche, cortocircuitando fra loro ì 
due puntali. Successivamente si provvede a sca¬ 
ricare completamente il condensatore da sotto¬ 
porre a misura capacitiva, cortocircuitandone i 
due terminali. Poi si collegano i puntali dello 
strumento sui terminali del condensatore, così 


come indicato in figura 7, facendo in modo che 
il puntale positivo (rosso) venga in contatto con 
il reoforo negativo del condensatore; viceversa, 
il puntale negativo (nero) verrà posto in contat¬ 
to con il reoforo positivo del condensatore. 

Si osservi quindi il movimento dell'indice che, 
partendo dalla posizione zero, raggiungerà una 
posizione di massima deviazione, per ritornare 
poi lentamente all’indietro. Una volta individua¬ 
ta la posizione di massima deviazione sulla sca¬ 
la 0^50, ricorrendo alle due scale riportate in 
figura 8, sarà facile dedurre il valore capacitivo 
incognito del condensatore. In ogni caso, prima 
di effettuare ulteriori misure di controllo dello 
stesso condensatore, ci si dovrà sempre ricorda¬ 
re di scaricare il componente. 


Il CORREDO DEI PRINCIPIANTE 


L 9.500 


Per agevolare il compito di chi inizia 
la pratica dell’elettronica, intesa come 
hobby, è stato approntato questo uti¬ 
lissimo kit, nel quale sonò contenuti, 
oltre ad un moderno saldatore, legge¬ 
ro e maneggevole, adatto a tutte le e- 
sigenze dell’elettronico dilettante, sva¬ 
riati componenti e materiali, non sem¬ 
pre reperibili in commercio, ad un 
prezzo assolutamente eccezionale. 



Il kit contiene: N° 1 saldatore (220 V - 25 W) - N° 1 spiralina di filo-stagno - 
N° 1 scatolina di pasta saldante - N° 1 poggia-saldatore . N° 2 boccole isolate 
- N° 2 spinotti - N° 2 morsetti-coccodrillo - N° 1 ancoraggio - N° 1 basetta per 
montaggi sperimentali - N° 1 contenitore pile-stilo - N° 1 presa polarizzata per 
pila 9 V - N° 1 cacciavite miniatura - N° 1 spezzone filo multiplo multicolore. 


Le richieste del CORREDO DEL PRINCIPIANTE debbono essere fatte a; STOCK RADIO - 20124 
MILANO - Ma P. Castaldi, 20 (Telef. 6891945), inviando anticipata mente l'importo di L 9.500 a 
mezzo vaglia postale, assegno circolare, assegno bancario o c.c.p. N. 46013207 (le spese di spe¬ 
dizione sono comprese nel prezzo). 


665 





















ESALTATORE 
DI TONALITÀ 


Gli appassionati di musica moderna sanno va¬ 
lutare l'importanza assunta, in questi ultimi an¬ 
ni, da tutti gli apparati elettronici in grado di 
integrare ed arrichire, con effetti nuovi, origi¬ 
nali ed esaltanti, il suono emesso dagli strumen¬ 
ti tradizionali. 

La chitarra elettrica, l'organo elettronico ed altri 
strumenti musicali moderni, bene si prestano a 
tali elaborazioni, perché possono egregiamente 
trasformare il suono normale in espressioni più 
aggressive e meglio accettate dalle nuove gene¬ 
razioni. 

I nostri lettori hanno già imparato ad accoppia¬ 
re ai loro strumenti musicali i dispositivi elet¬ 
tronici più vari, allo scopo di introdurre nelle 
loro esecuzioni musicali effetti di distorsione ar¬ 
tificiale delle note, oppure quelli di rimbombo 
che, diversamente, potrebbero verificarsi soltan¬ 
to in certe sale da concerto o nelle cattedrali. 
Tutti questi dispositivi, da noi presentati nel 
corso degli ultimi anni, sono stati espressi in 
forme e versioni semplici, che, tuttavia, pur non 
raggiungendo livelli professionali, si sono ugual¬ 
mente resi utili ai dilettanti e ai piccoli comples¬ 
si musicali. 

Questa volta presentiamo un dispositivo che 
serve ad esaltare le note acute e quelle basse, a 


piacere, durante ogni esecuzione musicale, con 
un cambiamento di timbro repentino che nulla 
ha a che vedere con i più comuni controlli di 
tonalità mediante potenziometri, perché pilo¬ 
tabile con un semplice commutatore a tre po¬ 
sizioni. 

Questo apparato può essere accoppiato con gli 
amplificatori di bassa frequenza appositamen¬ 
te concepiti per l'abbinamento con gli strumen¬ 
ti musicali, ma può risultare utile negli studi 
delle emittenti radiofoniche private, in serie con 
i pick-up e, comunque, in punti a basso livello 
di segnale, onde evitare le forti distorsioni. 


CONCEZIONE CIRCUITALE 

Il commutatore multiplo Sla - Slb, ben visi¬ 
bile nello schema elettrico del dispositivo esal- 
tatore di tonalità, riportato in figura 1, consente 
di commutare il circuito in tre diverse condizioni, 
contrassegnate con le lettere ! B - N - A, le quali 
assumono i seguenti significati: 

B = esaltazione note basse 
N = riproduzione naturale 
A — esaltazione note alte 
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Per chi va alla ricerca continua di effetti speciali nelle riprodu¬ 
zioni musicali. 

Lo si accoppia con molti strumenti musicali elettronici, ma può 
servire per altri usi pratici. 

Facilmente pilotabile, non provoca distrazioni durante le ese¬ 
cuzioni musicali. 


La variazione del timbro musicale può avvenire 
durante le esecuzioni musicali, senza che il mu¬ 
sicista venga distratto durante il suo impegno. 
E tale semplicità d’uso del dispositivo rappre¬ 
senta la dote primaria dell’apparato che, siamo 
certi, potrà interessare molti nostri lettori, an¬ 
che quelli non propriamente musicisti. 

Tenuto conto della semplicità circuitale del pro¬ 
getto riportato in figura 1, possiamo tranquilla¬ 
mente asserire che la sua realizzazione diviene 
possibile anche per coloro che si trovano alle 
prime armi con l’elettronica e non posseggono 
quindi una specifica preparazione in materia. 


FILTRO INDUTTIVO CAPACITIVO 

La prima parte del circuito di figura 1, quella 
a sinistra dello schema, è rappresentativa di un 
filtro induttivo-capacitivo o, come si suol dire 
più tecnicamente, un filtro L - C che, a seconda 
della posizione fatta assumere al commutatore 
multiplo Sla - Slb, diviene un filtro passa alto 
o passa basso (posizione A e B). La terza po¬ 
sizione del commutatore multiplo Si, cioè la 


posizione N, che è quella centrale, esclude total¬ 
mente il filtro, consentendo il responso naturale 
nella catena di amplificazione e riproduzione 
audio. 


AMPLIFICATORE BF 

L’uscita del filtro risulta accoppiata, tramite il 
condensatore C3, con uno stadio transistoriz¬ 
zato, nel quale TRI svolge le funzioni di ampli¬ 
ficatore di bassa frequenza in un circuito con 
emittore a massa. 

Il potenziometro R2, di tipo a variazione loga¬ 
ritmica, controlla a tutti gli effetti, il livello del 
segnale amplificato e realizza in tal modo un 
vero e proprio controllo di volume. 


ALIMENTATORE 

L’alimentazione del circuito di figura 1 avviene 
con la tensione continua a 9 V. Che deve essere 
ottenuta mediante pile. Non è infatti consiglia¬ 
bile ricorrere all’uso di alimentatori separati o, 


L'inserimento di un dispositivo di esaltazione repentina delle 
note acute e di quelle gravi, in una catena di riproduzione so¬ 
nora di piccola o media classe, perfeziona e valorizza le esecu¬ 
zioni di solisti e di moderni complessi musicali. 
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Fig. 1 - Circuito elettrico del dispositivo esaltatore di toni bassi ed acuti. Le tre 
posizioni possibili per II commutatore SI consentono d passare bruscamente da 
una condizione musicale all’altra: B = esaltazione bassi; N = riproduzione na¬ 
turale; A = esaltazione acuti. Con R2 si regola II volume sonoro. 

-COMPONENTI- 


Condensatori 

CI = 50.000 pF (vedi testo) 

C2 = 2.000 pF (vedi testo) 

C3 = 50.000 pF 

C4 = 50.000 pF 

Resistenze 

RI = 2,2 megaohm 

R2 = 4.700 ohm (potenz. a variaz. log.) 


Varie 

TRI = BC109 

TI = trasf. d'use, per RX valv. (3.000 ohm) 
Sla-Slb = comm. doppio (2 vie-3 posiz.) 

$2 = interrutt. 

ALIM. = 9 Vcc 


peggio, ai circuiti di alimentazione deirampli- 
fìcatore di bassa frequenza cui il dispositivo 
verrà accoppiato. Perché questi sistemi di ali¬ 
mentazione sono sempre, più o meno, fonti di 
ronzìi spuri difficilmente eliminabili. Meglio 
dunque ricorrere al collegamento di due pile 
piatte, da 4,5 V ciascuna, collegate in serie tra 
loro, in modo da erogare la tensione nel valore 
complessivo di 9 V, come indicato nello sche¬ 
ma costruttivo di figura 2. 


ESALTAZIONE BASSI 

Vediamo ora di esaminare, più dettagliatamente, 
in qual modo venga modificato il circuito ori¬ 
ginale di figura 1 quando il commutatore mul¬ 
tiplo SI assume le sue tre posizioni possibili. 
Ovviamente ciò interessa il filtro L - C e non 
la rimanente parte del circuito, che rimane in¬ 
variata nella sua funzione di amplificatore e 
controllore di volume. 
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SCATOLA METALLICA 


J30. 
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Fig. 2 - Piano costruttivo del dispositivo esalatore dei toni alti e bassi realizzato 
su contenitore di lamiera stagnata. L’alimentazione è ottenuta con due pile piat¬ 
te da 4,5 V clacuna, collegate In serie tra di loro. L’avvolgimento secondari 
del trasformatore TI viene lasciato inutilizzato (NC). 


Cominciamo quindi con lo schema di figura 3, 
ossia con la condizione di esaltazione delle note 
basse. 

Il commutatore multiplo è posizionato in B. E 
la configurazione circuitale è quella tipica di un 
filtro risonante in serie, nel quale l’induttanza 
TI e il condensatore CI costituiscono gli ele¬ 
menti primari. 

Il condensatore Cl, a seconda del suo valore ca¬ 
pacitivo, che può oscillare tra i 10.000 pF e i 
100.000 pF, lascia passare, ossia convoglia a 
massa, disperdendolo, una parte più o meno si¬ 
gnificativa del segnale di frequenza relativa¬ 
mente alta, cioè una parte delle note acute. I se¬ 
gnali rappresentativi delle note basse, invece, 
attraversano il condensatore di accoppiamento 
C3 e raggiungono Famplificatore di bassa fre¬ 
quenza TRI. Prelevando pertanto il segnale dai 
terminali del condensatore Cl si ottiene una esal¬ 
tazione delle note gravi rispetto a quelle acute. 


NESSUNA ESALTAZIONE 

Quando il commutatore multiplo SI si trova 
nella posizione N, che è poi la posizione cen¬ 


trale del commutatore, il percorso dei segnali, 
indicato dalle frecce nello schema di figura 4, 
non interessa i componenti del filtro, fatta ec¬ 
cezione per il condensatore di accoppiamento 
C3, che non introduce alcun effetto apprezzabile 
sui segnali. Questa posizione del commutatore 
multiplo SI viene pertanto definita NATURALE. 
Ad essa il musicista ricorre quando non ritiene 
opportuno di inserire il filtro per non alterare 
elettricamente il responso musicale. 


ESALTAZIONE ALTI 

Lo schema elettrico riportato in figura 5 inter¬ 
preta il percorso dei segnali quando il commu¬ 
tatore multiplo SI viene posizionato in A. 
Come si può osservare, in questo caso la situa¬ 
zione elettrica si capovolge, rispetto a quella 
dello schema di figura 3. Perché il segnale viene 
ora prelevato dal collegamento in parallelo con 
Finduttanza Tl, con una conseguente esaltazione 
delle note acute. 

Altra variante, rispetto al circuito di figura 3, 
consiste nel diverso valore attribuito al conden¬ 
satore C2, che è molto più basso. Questo valore 


669 








































UJ 


C3 



Flg. 3 - La condizione circui¬ 
tale di esaltazione del bassi 
viene facilmente Interpretata 
In questo semplice schema 
relativo al filtro passa basso. 
Le frecce indicano II percor¬ 
so del segnali quando SI è 
commutato In B. 


può variare tra i 1.000 pF e i 10.000 pF a se¬ 
conda delle preferenze dell’operatore. Noi ab¬ 
biamo proposto, nell’elenco componenti, il va¬ 
lore di 2.000 pF. 


I condensatori di valore capacitivo relativa¬ 
mente basso favoriscono il passaggio di segnali 
a frequenza più alta, mentre si oppongono al 
passaggio di quelli a frequenza più bassa. E 



Flg. 4 - Quando II commutatore 
SI è posizionato In N, il filtro 
viene escluso dal circuito utiliz¬ 
zatore e nessuna variazione su¬ 
bisce la riproduzione musicale. 
Il percorso del segnale, indicato 
dalle frecce, Incontra, lungo II 
cammino, il solo condensatore 
C3, che non Interferisce, se non 
In misura Irrilevante, sulla qua¬ 
lità del suono riprodotto. 
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questo è il motivo per cui il circuito di figura 5 è 
un circuito di esaltazione delle note acute. 
Anche in questo caso abbiamo indicato, mediante 
linee tratteggiate, il percorso esatto dei segnali, 
dalPentrata all’uscita del filtro, che ora diviene 
un filtro passa alto. 

Il condensatore di accoppiamento con lo stadio 
amplificatore successivo è sempre lo stesso e con¬ 
tinua ad avere il valore costante di 50.000 pF. 
Nè, d’altro canto, ci sarebbe stato alcun motivo 
per intervenire sul valore capacitivo di C3 i cui 
effetti sui segnali che lo attraversano sono molto 
ridotti. 


REALIZZAZIONE PRATICA 

Poiché il dispositivo descritto in questa sede è 
destinato a lavorare con segnali audio a bassis¬ 
simo livello, che normalmente sono quelli uscen¬ 
ti dalla chitarra elettrica, si rende necessaria una 
realizzazione accurata e, soprattutto, ben scher¬ 
mata, per non captare segnali estranei che, ine¬ 
vitabilmente, finirebbero per interferire nega¬ 
tivamente sulla riproduzione sonora finale. Ecco 
quindi imporsi l’uso di un contenitore metalli¬ 
co, possibilmente di lamiera stagnata, al quale 


si possa tranquillamente affidare il compito di 
conduttore unico della linea di massa, che coin¬ 
cide con quella di alimentazione negativa. 

Il disegno riportato in figura 2 propone al lettore 
il piano costruttivo da noi consigliato per la rea¬ 
lizzazione del dispositivo esaltatore di tonalità 
musicali. 

L’uso di una piccola basetta isolante, con un solo 
ancoraggio, serve ad irrigidire il cablaggio fra il 
condensatore C3, la resistenza Ri e la base del 
transistor TRI. 


I COMPONENTI 

Tutti i componenti elettronici, necessari per la 
realizzazione dell’apparato esaltatore di toni, 
sono di facile reperibilità commerciale, fatta ec¬ 
cezione per l’induttanza Tl, che potrebbe solle¬ 
vare qualche difficoltà. 

In pratica, l’induttanza Tl è un trasformatore 
d’uscita per ricevitori radio di vecchio tipo a 
valvole, che potrà essere ricuperato in qualche 
ricevitore fuori uso, che nel laboratorio del prin¬ 
cipiante non manca quasi mai. Di questo tra¬ 
sformatore si utilizza soltanto l’avvolgimento pri¬ 
mario, quello composto da un maggior numero 


Flg. 5 - Commutando SI su A, 
il circuito selezionatore diviene 
un filtro passa alto, in condizio¬ 
ni di esaltare le note acute nel¬ 
la riproduzione musicale. Le 
frecce riportate nello schema 
Indicano il percorso del segnale 
dall’entrata fino al raggiungimen¬ 
to dei transistor amplificatore. 
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AMPLIFICATORE 



ESALTATORE TONI 



Flg. 6 - Se la destinazione del dispositivo di esaltazione dei toni è quella più 
congegnale degli strumenti musicali, allora il punto di Inserimento dell’apparec¬ 
chio è fra lo strumento e l’entrata dell’amplificatore di bassa frequenza, cornei 
Indicato nel presente schema. 


MANUALE DEL PRINCIPIANTE ELETTRONICO 



L. 5.000 


Edito In formato tascabile, a cura della 
Redazione di Elettronica Pratica, è com¬ 
posto di 128 pagine riccamente illustrate 
a due colori. 


L’opera è 11 frutto dell'esperienza pluridecenna- 
le della redazione e dei collaboratori di questo 
periodico. E vuol essere un autentico ferro del 
mestiere da tenere sempre a portata di mano, 
una sorgente amica di notizie e informazioni, 
una guida sicura sul banco di lavoro del dilet¬ 
tante. 

Il volumetto è di facile e rapida consultazione 
per principianti, dilettanti e professionisti. Ad 
esso si ricorre quando si voglia confrontare la 
esattezza di un dato, la precisione di una for¬ 
mula o le caratteristiche di un componente. E 
rappresenta pure un libro di testo per i nuovi 
appassionati di elettronica, che poco o nulla 
sanno di questa disciplina e non vogliono ulte¬ 
riormente rinviare il piacere di realizzare i proget¬ 
ti descritti in ogni fascicolo di Elettronica Pra¬ 
tica. 

Tra i molti argomenti trattati si possono men¬ 
zionare: 

Il simbolismo elettrico - L'energia elettrica - La 
tensione e la corrente - La potenza - Le unità 
di misura - I condensatori - I resistori - I diodi 
- I transistor - Pratica di laboratorio. 

Viene inoltre esposta un’ampia analisi dei prin¬ 
cipali componenti elettronici, con l'arricchimento 
di moltissimi suggerimenti pratici che, al dilet¬ 
tante. consentiranno di raggiungere II successo 
fin dalle prime fasi sperimentai!. 


Richiedeteci oggi stesso il MANUALE DEL PRINCIPIANTE ELETTRONICO Inviando anticipata¬ 
mente l'importo di L. 5.000 a mezzo vaglia, assegno o c.c.p. n. 916205, Indirizzando a: Elettro¬ 
nica Pratica - 20125 Milano - Via Zurettl, 52. 
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di spire di filo di rame smaltato più sottile, men¬ 
tre si lascia inutilizzato ravvolgimento seconda¬ 
rio quello composto da poche spire di filo di ra¬ 
me smaltato di maggior sezione. Ma, si faccia be¬ 
ne attenzione, non si può utilizzare un trasforma¬ 
tore qualsiasi, ma un trasformatore d’uscita con 
avvolgimento primario di impedenza di 3.000 
ohm; l’impedenza dell’avvolgimento secondario 
non assume alcuna importanza ai fini del funzio¬ 
namento del dispositivo perché questo, come si 
può notare nel disegno dello schema costrutti¬ 
vo, viene lasciato inutilizzato, ossia non viene 
collegato (NC). 

Abbiamo detto che il valore dell’impedenza del¬ 
l’avvolgimento primario del trasformatore TI 
deve essere di 3.000 ohm. Ma ciò non significa 
che, non trovando un siffatto trasformatore, non 
se ne possa utilizzare un altro con diverso valore 
di impedenza, perché variando i valori capacitivi 
dei condensatori CI e C2, entro le gamme pre¬ 
cedentemente citate, è sempre possibile adat¬ 
tare, all’uso specifico, ogni trasformatore d’u¬ 
scita per ricevitori radio a valvole e selezionare 
lo spettro acustico di esaltazione dei bassi e de¬ 
gli acuti nella misura più gradita. 

I due connettori di entrata e d’uscita dei segnali 
debbono essere adatti per cavi coassiali e colle¬ 
gati al telaio con il terminale freddo, quello 
connesso con la calza metallica del cavo coas¬ 
siale. 

Per quanto riguarda il transistor TRI, noi ab¬ 
biamo prescritto nell’elenco componenti il mo¬ 
dello BC109, ma pure altri transistor, purché 
a basso rumore, adatti per l’amplificazione di 
piccoli segnali, di tipo al silicio NPN, potranno 
essere montati nel circuito senza alcuna preoc¬ 
cupazione. 


COLLEGAMENTO 

Lo schema di figura 6 interpreta il modo mi¬ 
gliore di inserimento del dispositivo esaltatore 
di toni nel sistema di riproduzione audio di una 
chitarra elettrica. Il punto di collegamento va 
ricercato là dove il livello del segnale è più 
basso, onde evitare la possibile saturazione del 
transistor TRI e le conseguenti distorsioni del 
segnale amplificato. 

Con gli strumenti musicali, il punto più adatto 
è dunque quello indicato nello schema di figura 
6, tra lo strumento e l’amplificatore di bassa 
frequenza. Ma la cosa più importante, lo ripe¬ 
tiamo, consiste nell’effettuare le connessioni di 
entrata e d’uscita esclusivamente con del buon 
cavo schermato per bassa frequenza. 


IL PACCO 
DEITH0B8YSTA 

Per tutti coloro che si sono resi conto 
dell'Inesauribile fonte di progetti con¬ 
tenuti nei fascicoli arretrati di Elettro¬ 
nica Pratica, abbiamo preparato que¬ 
sta interessante raccolta di pubblica¬ 
zioni. 

Le nove copie della rivista sono state 
scelte fra quelle, ancora disponibili, 
ma in rapido esaurimento, in cui sono 
apparsi gli argomenti di maggior suc¬ 
cesso della nostra produzione edito¬ 
riale. 


BETOOjllCA ELETTRONICA 

ra-r: ^ cBsTfrjtffe 

ELETTRONICA 

-FlineA PSlCHEDtTlJCHf 

_ POSTATILI 

CB~u._ 

ELETTRONICA 

PRATICA 

CD <“ “ mi» 

- | « 

B&UraAJEHTO STEREO LUCI PSICHEDELICHE 

LUCCIOLA ELETTRONICA 

Jmà i | V “Si 

RIVELATORE DI GAS UHI RJteH IWMfOSA TEASflETTTTOH: pfR fflg 


L. 7.500 


Il pacco dell’hobbysta è un’offerta spe¬ 
ciale della nostra Editrice, a tutti i 
nuovi e vecchi lettori, che ravviva l’in¬ 
teresse del dilettante, che fa rispar¬ 
miare denaro e conduce alla realizza¬ 
zione di apparecchiature elettroniche 
di notevole originalità ed uso corrente. 


Richiedeteci subito IL PACCO DELL'HOBBY- 
STA inviandoci l'Importo anticipato di L 7.500 
a mezzo veglia, assegno o cx,p. N, §16205 
e indirizzando a: ELETTRONICA PRATICA * 
20125 MILANO - Via Zuretti, 52. 
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INDICATORE 
DI SOVRACCARICHI 
PER TX IN SSB 


Le radioricetrasmissioni occupano certamente 
uno dei settori dell’elettronica che maggiormen¬ 
te affascinano i lettori più giovani e quelli' meno 
giovani. Non c'è tecnico elettronico, infatti, che 
all'inizio della sua carriera non abbia costruito 
uno o più apparati ricetrasmittenti. Ebbene, a 
questi appassionati ci rivolgiamo ora con la pre¬ 
sentazione di un semplice ed utile strumento 
da accoppiare agli apparati di trasmissione di 
tipo amatoriale, allo scopo di tenere sotto con¬ 


trollo la modulazione durante le emissioni radio 
in SSB e in AM. Ma ad alcuni lettori la sigla 
SSB potrà risultare meno nota della più famo¬ 
sa AM, che vuol indicare il sistema di collega- 
menti in modulazione di ampiezza. E a questi 
vogliamo rammentare, qui di seguito, il preciso 
significato di tale abbreviazione, citando pure 
alcune note tecniche esemplificative. Poi ci ad¬ 
dentreremo nel vivo dell'argomento, interpre¬ 
tando il funzionamento dell'indicatore di sovra- 


Proponiamo, in questa sede, agli aspiranti radioamatori e ai CB, 
la realizzazione di uno strumento di controllo dei sovraccarichi 
durante le trasmissioni in fonìa. Con esso si eviteranno danni 
ai circuiti del trasmettitore e si eluderanno, soprattutto, le cat¬ 
tive emissioni radiofoniche. 
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Per il sistema 
di modulazione 
preferito dai radianti. 



Per avere la certezza di inviare nello spazio segnali perfettamente modulati. 

Per completare il proprio trasmettitore con l’accoppiamento di uno strumen¬ 
to utile ed economico. 


pilotaggio e descrivendone il montaggio. Pertan¬ 
to, coloro che si sentono già sufficientemente 
eruditi in materia, potranno evitare la lettura 
della parte seguente, per iniziare quella speci¬ 
ficatamente descrittiva dello strumento. 


INTERPRETAZIONE DELLA SIGLA 

Con la sigla SSB si intende abbreviare la dici¬ 
tura di lingua anglosassone « Single - Side - 
Band », che sta a significare: banda laterale 
unica, E con essa si designa una tecnica di tra¬ 
smissioni di segnali, in fonìa, molto usata tra i 
radioamatori e che ora sta sempre più conqui¬ 
stando anche i CB, che rappresentano una rami¬ 
ficazione popolare del radiantismo. 

Come è noto, per trasmettere un messaggio acu¬ 
stico attraverso lo spazio, non basta trasforma¬ 
re il segnale fonico in segnale elettrico ed elet¬ 
tromagnetico ed applicarlo quindi ad una an¬ 
tenna. Occorre invece che la frequenza del se¬ 
gnale sia molto elevata, se si vogliono superare 
le gradi distanze. Il messaggio deve dunque es¬ 
sere accoppiato, attraverso varie tecniche, ad un 
segnale portante ad alta frequenza con le carat¬ 
teristiche necessarie per vincere le distanze del¬ 
lo spazio. 


LO SPETTRO DI FREQUENZE 

Nel processo di accoppiamento del segnale audio 
con il segnale portante di alta frequenza, che 
costituisce la fase di modulazione del segnale 
di alta frequenza, vengono generati dei segnali 
con frequenze pari alla somma e alla differenza 
dei segnali di alta e di bassa frequenza. Si suole 
quindi dire che il processo dì modulazione dà 
origine ad uno spettro di frequenze formato da 
ben quattro segnali: 

1° Segnale BF 
2° Segnale AF 

3° Segnale somma AF + BF 
4° Segnale differenza AF-BF 

Per meglio comprendere la formazione di questi 
quattro segnali conviene citare un esempio con¬ 
creto. 

Supponiamo di voler trasmettere un segnale alla 
frequenza di 1 KHz con una portante di 1 MHz, 
ossia di 1.000 KHz. Ebbene, durante il proces¬ 
so di modulazione vengono generati pure i due 
segnali: 

1° 1 KHz + 1.000 KHz = 1.001 KHz 
2° 1.000 KHz-1 KHz = 999 KHz 
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R5 Sì 



Fig. 1 - Progetto dello strumento indicatore e, quindi, di controllo di eventuali 
sovrammodulaztonl durante le radiotrasmissioni. Con il potenziometro R2 si ese¬ 
gue la messa a punto dell’apparato, il lampeggio del diodo verde DL1 sta a si¬ 
gnificare che le trasmissioni avvengono in condizioni ottimali. Il lampeggio del 
diodo rosso DL2 indica un eccesso di modulazione, ossia un sovraccarico in 
uscita del trasmettitore. 

-COMPONENTI- 


Condensatori 

Varie 



CI 

= 10.000 pF (ceramico) 

TRI 

= 

2N2646 

C2 

= 100.000 pF (ceramico) 

DI 

= 

1N914 (diodo al silicio) 

C3 

= 100.000 pF (ceramico) 

D2 

= 

1N914 (diodo al silicio) 


DL1 

= 

diodo led (verde) 

Resistenze 

DL2 

= 

diodo led (rosso) 

RI 

= 3.300 ohm 

J1 

= 

Imp. AF (1 mH) 

R2 

= 4.700 ohm (potenz. a variaz. lin.) 

SI 

= 

interrutt. 

R3 

= 270 ohm 

PILA 

— 

9 V 

R4 

= 3.300 ohm 




R5 

= 12.000 ohm 





Nel processo più comune di modulazione, cioè 
con la tecnica della modulazione di ampiezza 
(AM), il segnale inviato nello spazio è in prati¬ 
ca composto dai tre seguenti segnali: 

1° 999 KHz 

2° 1.000 KHz 
3° 1.001 KHz 


Ma il segnale a 1.000 KHz, ai fini deirinforma- 
zione acustica, non porta alcun contributo al 
processo di ricezione, mentre è sufficiente uno 
soltanto dei due segnali a 999 KHz o a 1.001 
KHz per poter « ricostruire », nel ricevitore ra¬ 
dio, il messaggio acustico originale a 1 KHz. Pos¬ 
siamo così concludere che, nel processo della 
modulazione di ampiezza, si opera uno... spre- 
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BASETTA 



Fig. 2 - La realizzazione pratica dell’Indicatore di sovraccarico sì esegue col 
sistema del normale cablaggio, senza l’ausilio di alcun circuito stampato, ma' 
servendosi di una morsettiera a nove ancoraggi, come Indicato In questo dise¬ 
gno. Il contenitore, che funge da conduttore della linea di massa, deve essere 
di lamiera Internamente stagnata. 


co di potenza elettrica, dato che con esso ven¬ 
gono trasmesse informazioni inutili e doppie. 


TRASMISSIONI AMATORIALI 

Nel traffico radiantistico, dove è cosa importan¬ 
te raggiungere le distanze notevoli con esigue po¬ 
tenze, è da tempo diffusa una più sofisticata 
tecnica di modulazione, quella appunto della 
SSB, che consiste nella trasmissione di uno solo 
dei due segnali utili, per esempio quello a 999 
KHz, se ci rifacciamo all’esempio precedente, 
con la completa soppressione della portante e 
dell’altro segnale « doppione ». 

La modulazione in SSB, oltre che consistere, a 
parità di potenza d’uscita, una triplicazione del¬ 
la resa del trasmettitore, permette di ridurre a 
metà la gamma di frequenze adottate, offrendo 
un raddoppio del numero dei canali disponibili 
per le trasmissioni, cosa questa molto utile e 


gradita ai radioamatori e ai CB, ai quali sono 
concesse delle esigue porzioni di gamme radio¬ 
foniche. 


CARATTERISTICHE DELLA SSB 

Da quanto ora esposto si deduce che la carat¬ 
teristica fondamentale di un segnale modulato 
in SSB è quella di continuare ad essere un se¬ 
gnale ad alta frequenza, ma con presenza limi¬ 
tata soltanto al periodo di modulazione. Inoltre, 
lo stesso segnale, sia pure entro limiti ristretti, 
risulta variabile sia in frequenza che in am¬ 
piezza. 

Possiamo ora concludere dicendo che le trasmis¬ 
sioni e le ricezioni in SSB offrono notevoli van¬ 
taggi rispetto a quelle più tradizionali, ma ne¬ 
cessitano di apparecchiature più sofisticate, non 
facilmente realizzabili dai principianti. 
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USCITA 
ANT . 


cavo coassiale: 



INDICATORE 


Flg. 3 - Per non interferire 
negativamente sull’Impeden¬ 
za del cavo coassiale, Il col- 
legamento fra l’uscita del 
trasmettitore, l'antenna e 
l’Indicatore di sovraccarico, 
si esegue mediante un rac¬ 
cordo a « T », come quello 
Indicato in questo schema 
di Impiego pratico dello 
strumento. 


CONTROLLO DI SOVRAPtLOTAGGIO 

A coloro che dispongono già dì un trasmettito¬ 
re di tipo commerciale vogliamo proporre, in 
questa sede, la realizzazione di uno strumento di 
controllo dei sovraccarichi che, quasi sempre, 
non risulta inserito nei trasmettitori commercia¬ 
li di costo limitato. 

Con esso, si potranno evitare danni ai circuiti 
del trasmettitore e si elimineranno soprattutto 
le cattive trasmissioni. 

Il controllo dell'entità della modulazione si ef¬ 
fettua attraverso due diodi led, ossia con un si¬ 
stema veloce e sicuro durante il corretto svol¬ 
gimento della trasmissione radiofonica. 


ESAME DEL CIRCUITO 

Il progetto dello strumento di controllo della 
sovrammodulazione di un trasmettitore in SSB 
è quello riportato in figura 1. 

Il segnale d’ingresso viene prelevato direttamen¬ 
te dal cavo d’antenna del trasmettitore, median¬ 
te un giunto a « T », come indicato nello sche¬ 
ma applicativo di figura 3. 

Il potenziometro R2, di tipo a variazione linea¬ 
re, sul quale è presente la tensione relativa al 
segnale radio, regola l’entità del segnale da in¬ 
viare al circuito di misura. 

Il potenziometro R2 è collegato con un circui¬ 
to raddrizzatore, formato dai due diodi al sili¬ 
cio D1-D2, e con il circuito di filtro, rappresen¬ 
tato daH’impedenza di alta frequenza fi e dai 
due condensatori ceramici C2-C3. 


Sui terminali del condensatore C3 si forma una 
tensione continua, proporzionale all’ampiezza 
del segnale d’ingresso. 

Dai terminali del condensatore C3 viene pre¬ 
levata la tensione da applicare al circuito di 
misura. 


CIRCUITO DI MISURA 

Il circuito di misura è composto dal diodo led 
DL1, che inizia ad illuminarsi non appena la 
tensione supera il valore di 2 V, circa, indican¬ 
do in tal modo un processo di modulazione suf¬ 
ficiente. 

Il rivelatore di soglia, rappresentato dal transi¬ 
stor unigiunzione TRI, completa, assieme al dio¬ 
do led DL2, il circuito di misura. 

Il transistor UJT si innesca quando la tensione 
supera il valore di 3 V circa, provocando in tal 
modo il lampeggiamento del diodo led DL2. E 
quando il diodo led DL2 lampeggia, ciò sta a 
significare che ci si trova in presenza di un ec¬ 
cesso di modulazione, ossia di sovrammodula¬ 
zione e sovraccarico, che dir si voglia. 
Concludendo, il punto ottimale di modulazio¬ 
ne e, quindi, di trasmissione, è quello che fa 
accendere soltanto il diodo led verde e mantie¬ 
ne spento il diodo led rosso. 


MONTAGGIO 

Dato l’esiguo numero di componenti, che con¬ 
corrono alla formazione del circuito dello stru- 
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Fig. 4 - Osservando que¬ 
sto disegno, il lettore po¬ 
trà facilmente localizzare 
l’esatta posizione degli 
elettrodi del transistor 
unlgiunzione montato nel 
circuito dell'Indicatore di 
sovrammodulazlone. 


esterno dell’UJT. 

Il connettore d'entrata dello strumento deve es¬ 
sere assolutamente adatto per segnali ad alta 
frequenza. Possiamo quindi consigliare l'uso dei 
tipi 50-239 oppure BNC. 

Per non alterare l'impedenza del cavo coassiale 
e creare onde stazionarie aggiuntive, è necessa¬ 
rio collegare l'indicazione di sovraccarico, al 
trasmettitore e all'antenna, mediante un giun¬ 
to di raccordo come illustrato in figura 3. 


mento, è possibile arguire che il montaggio rea¬ 
le del dispositivo diviene una facile operazione. 
E ciò vuol anche significare che l'uso del cir¬ 
cuito stampato non è stato ritenuto necessario. 
Basta infatti una morsettiera a nove ancoraggi, 
come quella disegnata nel piano costruttivo di 
figura 2, per garantire una buona rigidità ed una 
notevole compattezza del cablaggio dello stru¬ 
mento. 

In fase di montaggio del dispositivo raccoman¬ 
diamo, ai meno esperti, di rispettare le esatte 
polarità dei due diodi led DL1 e DL2, il cui 
elettrodo di catodo, che va collegato con la li¬ 
nea di massa, è facilmente individuabile dalla 
presenza di una piccola tacca di riferimento ri¬ 
portata sull'involucro del componente. 

Per quanto riguarda l’identificazione dei termi¬ 
nali del transistor unigiunzione TRI, questa do¬ 
vrà essere dedotta dallo schema riportato in fi¬ 
gura 4, nel quale si nota come, fra gli elettrodi 
di emittore e di BASE 2 (B2), sia presente una 
piccola tacca metallica ricavata sulTinvolucro 


TARATURA DELLO STRUMENTO 

La messa a punto dell'indicatore di sovraccari¬ 
co è intuitiva e scaturisce immediatamente dal¬ 
l’analisi del circuito teorico dello strumento. 
Essa consiste nel regolare opportunamente il so¬ 
lo potenziometro R2. Ma vediamo in qual modo. 
Prima di tutto occorre effettuare un collegamen¬ 
to radio con un « corrispondente » e farsi dare 
i dati relativi alle condizioni ottimali di trasmis¬ 
sione. Quindi, durante il parlato, si regola il po¬ 
tenziometro R2 in modo che il solo diodo led 
verde DL1 lampeggi, mentre rimane compieta- 
mente spento il diodo led rosso DL2. Più pre¬ 
cisamente, in sincronismo con la voce modulan¬ 
te, il diodo led rosso deve rimanere al limite 
dell’accensione, senza mai riuscire a lampeggia¬ 
re. È tutto. Ora l'indicatore di sovrammodula- 
zione è pronto per l'uso, per garantire un cor¬ 
retto lavoro di trasmissione ai radioamatori 
principianti e agli appassionati alla banda cit¬ 
tadina. 


ALIMENTATORE STABILIZZATO 


In scatola 
di montaggio 


Caratteristiche 
Tensione regolabile 
Corr. max. ass. 

Corr. picco 
Ripple 

Stabilizz. a 5V d’use. 


5 -r 13 V 

0 ( 7A 

1A 

ImV con 0,1 A d'use. 
5mV con 0,6A d'use. 
lOOmV 


Protezione totale da cortocircuiti, sovraccarichi e so- 
vrariscaldamenti. 



La scatola di montaggio dell'alimentatore stabilizzato costa L, 15,300 {nel prezzo sono com¬ 
prese le spese di spedizione]. Per richiederla occorre Inviare anticipatamente l'Importo a 
mezzo vaglia postale, assegno bancario o c.c.p. n. 46013207 intestato a; STOCK RADIO - 
20124 MILANO • Via P. Castaldi 20 - Telef 6891345. 
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GENERATORE 



DI IMMAGINI TV 


Lo strumento, presentato e descritto in queste 
pagine, è un rudimentale ma efficiente genera¬ 
tore di immagini TV. Esso serve, principalmen¬ 
te, al tecnico riparatore principiante, ma può 
divenire assai utile, nel laboratorio, per la ri¬ 
parazione e la messa a punto, eseguite con me¬ 
todo razionale e professionale, di una grande 
quantità di apparecchiature elettroniche moder¬ 
ne, oltre che, ovviamente, del ricevitore TV. 
Questo apparato potrà anche essere utilizzato, 
in accoppiamento con eventuale amplificatore di 
potenza, come generatore di segnali, per occu¬ 
pare un canale TV, da chi desidera installare 
una piccola emittente televisiva privata. Oppure, 
ma ciò è assolutamente vietato, per disturbare 
saltuariamente il televisore del vicino di casa 
che, sordo ad ogni legittima protesta, continua 
a mantenere troppo elevato il volume sonoro. 
Infine, al di là di ogni altra possibile utilizza¬ 
zione pratica, possiamo ricordare che, la rea¬ 
lizzazione dello strumento è ricca di contenuti 


didattici, perché consente ad ogni dilettante di 
seguire, passo passo, il montaggio di un vero 
e proprio trasmettitore TV, sia pure di tipo a 
barre. 


CARATTERISTICHE 

La validità di impiego di questo generatore di 
immagini TV, che consente di effettuare rapi¬ 
damente l’allineamento del cinescopio, è da ri¬ 
scontrarsi nella possibilità di modulare il segna¬ 
le di alta frequenza generato, sia in ampiezza 
che in frequenza. E ciò significa pure che, con 
tale apparato, è possibile effettuare una verifi¬ 
ca del canale audio del televisore e riparare e 
mettere a punto i ricevitori radio a modulazione 
d’ampiezza. 

Per queste ed altre peculiari caratteristiche e, 
soprattutto, per la semplicità circuitale del pro¬ 
getto, il lettore non potrà fare a meno di pren- 
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• Utile al videoriparatore principiante. 

• Consente di approntare una emittente TV a barre. 

• È una realizzazione ricca di contenuti didattici. 


dere in considerazione la realizzazione di tale 
dispositivo, anche soltanto in previsione di un 
suo futuro impiego. 

L’OSCILLATORE BF 

Lo schema circuitale del generatore di segnali 
TV, riportato in figura 1, può essere suddiviso 
in due parti: la sezione a bassa frequenza e 
quella ad alta frequenza. 

La sezione di bassa frequenza è costituita da 
un oscillatore di tipo a rilassamento, pilotato 
da un transistor unigiunzione (TRI), che si pre¬ 
sta assai bene alla realizzazione di simili circuiti. 
Per chi ancora non lo sapesse, ricordiamo che 
il transistor unigiunzione, conosciuto tecnicamen¬ 
te con la sigla UJT, può essere utilizzato da so¬ 
lo oppure in abbinamento con altri semicondut¬ 
tori: transistor bipolari, diodi controllati, triac. 
Questo tipo di transistor occupa, a torto, un po¬ 
sto di secondo piano nello studio e nelle appli¬ 
cazioni dilettantistiche. 

L’unigiunzione è realizzato tramite una barretta 
di materiale semiconduttore (silicio) di tipo N, 
alla cui estremità vengono ottenuti dei contatti 
ohmmici con i terminali di BASE 1-BASE 2. 
Una punta di alluminio vien fatta pentrare in 
una zona intermedia della barretta di sicilio, for¬ 
mando una giunzione P-N. Questa punta fa ca¬ 


po ad un terzo elettrodo denominato EMITTER. 
Come avviene per tutti i dispositivi a semicon¬ 
duttore, anche in questo caso il miglior modo 
per condurre un’analisi abbastanza dettagliata 
del componente è quello di servirsi di un circui¬ 
to equivalente, composto con elementi semplici, 
in grado di simulare il funzionamento e le ca¬ 
ratteristiche del dispositivo (figura 4). 

Lo schema elettrico del circuito equivalente è 
composto da due resistenze e da un diodo. La 
resistenza di BASE 1 è di tipo variabile, essa 
sta ad indicare che il valore della resistenza 
EMITTER-BASE 1 non è una costante del cir¬ 
cuito, ma varia in funzione della corrente che 
scorre attraverso tale circuito, diminuendo col- 
Paymentare della corrente. 

Il simbolo elettrico del transistor unigiunzione 
somiglia un po’ a quello del FET, con Punica 
differenza che la linea contenente la freccia è 
sistemata in posizione obliqua rispetto alla bar¬ 
retta centrale più grossa (figura 5). 

Ricorrendo al circuito equivalente delPunigiun- 
zione, è facile comprendere il funzionamento di 
un classico oscillatore a rilassamento. 

Quando il circuito viene alimentato nel punto 
di « contatto » interno allTJJT, si stabilisce una 
certa tensione di soglia a causa del partitore re¬ 
sistivo composto dalle resistenze di base inter¬ 
ne ed esterne. 


Chi non vuole sottoporsi alla spesa di costosi generatori di bar¬ 
re o di monoscopi, troverà in questo semplice progetto l'occa¬ 
sione per costruirsi un efficiente strumento per la riparazione 
di televisori e la messa a punto di ricevitori radio a modulazio¬ 
ne di frequenza. 
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Fig. 1 - Il circuito del generatore di segnali TV è composlo da due oscillatori! 
quello di bassa frequenza, pilotato dal transistor unigiunzione TRI, e quello 
di alta frequenza che fa capo al transistor TR2. Il potenziometro R2 consente 
di regolare II numero delle barre che appaiono sul cinescopio, mentre il con¬ 
densatore C7 sintonizza il generatore sul canale prescelto. 


COMPONENTI 


Condensatori 

CI = 10 piF-16 VI (elettrolitico) 

C2 = 20.000 pF 

C3 = 200.000 pF 

C4 = 470 pF 

C5 = 1.000 pF 

C6 = 7 pF 

C7 = 7-r-60pF (variabile ad aria) 

C8 = 47 pF 

Resistenze 

RI = 10.000 ohm 


R2 = 2 megaohm (pot. a variar, lin.) 

R3 = 2.400 ohm 

R4 = 6.200 ohm 

R5 = 8.200 ohm 

R6 = 150 ohm 

Varie 

TRI = 2N2646 

TR2 = 2N2222 

LI = bobina (vedi testo) 

SI = interrutt. 


Grazie all’azione del diodo di EMITTER il cir¬ 
cuito di carica del condensatore (R-C) non vie¬ 
ne perturbato finché la tensione di carica risulta 
inferiore a quella di soglia. Quando tale valore 


viene oltrepassato, il diodo diviene conduttore 
ed il condensatore si scarica sulle resistenze di 
BASE 1, generando dei picchi molto rapidi e 
potenti. 
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Fig. 2 - Plano costruttivo del generatore di segnali TV. La lunghezza dei colle* 
gamenti è ridotta al minimo possibile e le saldature a stagno sono eseguite a 
regola d’arte. Il contenitore deve essere di lamiera stagnata: in esso vengono 
inserite le tre pile piatte che compongono l’alimentatore. 


FUNZIONAMENTO DELL'OSCILLATORE 

E dopo queste brevi note teoriche sulLunigiun- 
zione, vediamo come funziona l’oscillatore di 
bassa frequenza, ossia la prima parte, a sinistra, 
del circuito del generatore di segnali TV ripor¬ 
tato in figura 1. 

Tutto si basa sui fenomeni di carica e scarica 
del condensatore C2, che è controllato da una 
tensione di soglia tipica del transistor unigiun- 
zione utilizzato. 

In pratica, il condensatore C2 si carica progres¬ 
sivamente, attraverso la resistenza RI ed il po¬ 
tenziometro R2, sino al raggiungimento del va¬ 
lore della tensione di soglia caratteristica del 
circuito. E quando tale valore viene raggiunto, 
il transistor unigiunzione TRI, che in preceden¬ 
za si trovava allo stato di interdizione, passa 
bruscamente allo stato di conduzione, provocan¬ 
do una repentina scarica del condensatore C2, 
che può ora iniziare un nuovo ciclo di carica. 
Contemporaneamente, a causa della corrente di 
scarica del condensatore C2, viene prodotto un 
segnale impulsivo sui terminali della resistenza 
R3, il quale raggiunge poi, attraverso il conden¬ 


satore C3, la sezione ad alta frequenza del cir¬ 
cuito. 


L’OSCILLATORE AF 

La sezione ad alta frequenza, che si trova sulla 
destra dello schema teorico di figura 1, è com¬ 
posta da un classico oscillatore in cui la neces¬ 
saria reazione positiva, che fa innescare l’oscil¬ 
lazione, è determinata dal condensatore C6 col¬ 
legato fra collettore ed emittore del transistor 
TR2. 

Il valore della frequenza di oscillazione è sta¬ 
bilito dal circuito accordato, composto dalla bo¬ 
bina LI e dal condensatore variabile miniatura 
C7. E poiché C7 è variabile, anche la frequenza 
risulta variabile, consentendo così una maggio¬ 
re flessibilità di impiego dello strumento. 

MODULAZIONE AM - FM 

Quando il segnale di bassa frequenza giunge 
sulla base del transistor TR2, esso provoca una 
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Flg. 3 - Facendo riferimento a questo disegno, fi 
lettore potrà facilmente e immediatamente individua¬ 
re la posizione esatta degli elettrodi dei due tran¬ 
sistor montati nel circuito del generatore di segna¬ 
li TV. 


variazione della polarizzazione del transistor 
stesso e, conseguentemente, una variazione della 
corrente di collettore che, in pratica, si trasfor¬ 
ma in una modulazione di ampiezza del segnale 
prodotto. 

Contemporaneamente, il segnale modulante pro¬ 
voca pure una variazione capacitiva nella giun¬ 
zione base-emittore del transistor TR2, che mo¬ 
difica pertanto la frequenza generata dal circui¬ 
to. E ciò comporta anche una modulazione in 
frequenza del segnale che, come abbiamo già 
detto, potrà servire per il controllo della sezione 
audio del televisore in esame, oppure per la mes¬ 
sa a punto di ricevitori radio con ricezione in 
modulazione di frequenza. 


Il segnale uscente dal circuito è prelevato da 
una presa intermedia ricavata sulla bobina LI, 
allo scopo di ottenere una bassa impendenza, 
eventualmente adattabile ad una antenna di ti¬ 
po a stilo o ad altro tipo di antenna idonea. 


COSTRUZIONE DEL GENERATORE 

Anche se il progetto del generatore di segnali 
TV è caratterizzato da una evidente semplici¬ 
tà circuitale, la sua realizzazione si addice a 
chi già dispone di una pur minima esperienza in 
materia di costruzioni di strumenti AF, in quan¬ 
to potrebbero insorgere, nel corso del montag¬ 
gio, problemi di centratura della frequenza di 
oscillazione, dovuti alle tolleranze costruttive 
dell’induttanza LI e a quelle tipiche degli altri 
componenti. 

Dopo questa doverosa premessa, che non vuol 
certo scoraggiare i nostri lettori principianti, ma 
renderli soltanto consapevoli delle inevitabili 
difficoltà che possono insorgere durante la rea¬ 
lizzazione dello strumento, passiamo direttamen¬ 
te alla citazione dei dati costruttivi della bobi¬ 
na LI, che non è un componente commerciale, 
ma che deve essere composta dal lettore. 

La bobina LI, che costituisce l’elemento più 
critico dell’intero circuito, verrà realizzata avvol¬ 
gendo, in aria, cinque spire di filo di rame nudo 
o argentato, del diametro di 0,8 mm. Il diametro 
interno dell’avvolgimento dovrà essere di 6 mm. 
Una volta composto il solenoide, questo verrà 
allungato, in modo da realizzare una « molla » 
della lunghezza di 18 mm. 

La presa intermedia, come indicato nello sche¬ 
ma pratico di figura 2, è ricavata alla prima 
spira. 



Fìg. 4 - La simulazione del circuito Interno di un 
transistor UJT, tramite un circuito equivalente, com¬ 
posto con elementi semplici, permette di condurre 
un’analisi abbastanza dettagliata del funzionamento 
del componente. 


SCHEMA TOPOGRAFICO 

In figura 2 è proposto lo schema topografico del 
generatore di segnali TV. Esso rappresenta un 
valido esempio di montaggio per i lettori princi¬ 
pianti, mentre per i più esperti potrà costituire 
soltanto un suggerimento pratico. 

A tutti raccomandiamo in ogni caso di mante¬ 
nere i collegamenti molto corti, soprattutto quel¬ 
li della sezione ad alta frequenza, e di realizza¬ 
re saldature a stagno perfette. . 

Per quanto concerne l’identificazione dei termi¬ 
nali dei due transistor TR1-TR2, occorre far ri¬ 
corso, oltre che allo schema pratico di figura 2, 
al disegno riportato in figura 3, nel quale i due 
transistor sono visti dal di sotto. I tre terminali 
sono ben individuabili facendo riferimento alla 
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Flg. 5 - Il simbolo elettrico del transistor unlglunzlo- 
ne non differisce di molto da quello del transistor ad 
effetto di campo. La sola differenza consiste nell’ln- 
cllnazione della freccia Indicante l’EMITTER. 


linguetta metallica sporgente dal corpo del com¬ 
ponente. 

Il contenitore previsto per questo strumento de¬ 
ve essere di metallo, preferibilmente in lamiera 
stagnata, e dovrà avere dimensioni tali da con¬ 
tenere, oltre che il circuito elettronico, anche le 
pile di alimentazione. 

Il connettore d'uscita potrà essere di tipo BNC, 
ossia molto professionale, e quindi, costoso. Ma 
si potrà pure utilizzare, in sostituzione del BNC, 
un semplice connettore per antenna TV, purché 
si tratti sempre di un modello per alta frequenza. 


ALIMENTATORE 

L'alimentazione del circuito del generatore di 
segnali TV si ottiene con la tensione continua 
a 13,5 V generata da tre pile piatte, da 4,5 V 
ciascuna, collegate in serie tra di loro. Queste, 
che ovviamente formano un pacchetto volumi¬ 
noso, dovranno essere inserite nel contenitore 
metallico dello strumento. Ecco perché abbiamo 
suggerito, in fase di approntamento del conte¬ 
nitore, di tener conto delle necessarie dimensio¬ 
ni del vano di alloggiamento delle pile. 

In commercio è facile reperire un contenitore 
di plastica per le tre pile piatte, che consente di 
irrigidire l'alimentatore. 


TARATURA 

Una volta ultimato il montaggio del generatore 
di segnali TV, dopo averne controllato attenta¬ 


mente l’esattezza di esecuzione, si potrà iniziare 
la taratura del dispositivo, la quale consiste 
esclusivamente nella centratura della frequenza 
di oscillazione. 

Occorrerà dunque regolare il condensatore va¬ 
riabile C7 a metà corsa, circa; quindi, dopo aver 
acceso il televisore e sintonizzato su uno dei 
canali bassi (gamma l a o 3 a ) e non sulle UHF, 
si regola lentamente la spaziatura della bobina 
LI sino all'apparizione, sullo schermo del televi¬ 
sore, di alcune righe bianche e nere. Il numero 
di tali righe diviene regolabile agendo sul po¬ 
tenziometro R2. 

È ovvio che la scelta del canale basso deve coin¬ 
cidere con un canale in quel momento libero da 
segnali. 

Con tutta probabilità, durante le prove di tara¬ 
tura si potranno ottenere varie condizioni che 
danno origine alle righe. Ma tra queste, occor¬ 
rerà scegliere quella che, pur allontanandosi di 
qualche metro dal televisore, con l'uso di un'an¬ 
tenna a stilo inserita nello strumento, darà ori¬ 
gine alle righe più nette e meglio contrastate. 
Effettuata la regolazione preliminare di LI, si 
potrà ora agire semplicemente sul variabile C7 
allo scopo di perfezionare l'accordo o sintoniz¬ 
zarsi su un canale contiguo. 



abbonatevi a: 
ELETTRONICA 
PRATICA 
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CERCO schema elettronico di un ricetrasmettitore cb 
23 canali (o più o meno) di potenza minimo IW in 
cambio di altri schemi o di una rivista di « Elettfqni- 
ca Pratica ». 

TENCA MARCO - Via L. Da Vinci, 2/A - 20053 MUG- 
GIO’ (MI) - Tel. (039) 792.765 1 


CERCO fascicoli di Aprile e Novembre '81 di « Elet¬ 
tronica Pratica» pago L. 1.000 il fascicolo. Contattare 
prima con lettera (pregasi scrivere recapito telefo¬ 
nico). 

SCURATI EMILIO - Via Tonale, 36 - PADERNO PU¬ 
GNANO (MI) 

VENDO radiatore per un solo transistor. Un interrut¬ 
tore della B Ticino con due fusibili da 16 a 380 V 
(industriale), 4 interruttori a levetta. Un interruttore 
a levetta montato su una piccola scatola di plastica. 
Un microtester (danneggiato) il tutto a L. 12.000 an¬ 
che sciolti. 

NENCIONI PAOLO - Via A. Ponchielli, 68 - 50018 
SCANDICCI (Firenze) (non telefonare in nessun caso) 

VENDO TX RX CB nuovissimo, ottimo prezzo, mai 
usato, 40 canali AM, midland 100 M. 

ANTONIO - Tel. (081) 407.513 non in orario scola¬ 
stico. 


CERCO schema e lista componenti per la costruzione 
di una lampada a ultravioletti. Offro sino a L. 2.000. 

MAURIZI ATTILIO - Via Cinque Giornate, 12 - 00019 
TIVOLI - Tel. 24.250 ore pasti 

VENDO al miglior offerente Mixer 4 + 2 ingressi mo¬ 
nostereo con preascolto aurocostruito funzionante 
ottimamente. Mai usato. 

ANDREA - Tel. (0543) 67.908 dalle ore 20 alle ore 22 
escluso il sabato 


VENDO alimentatore stabilizzato a transistor, usato 
pochissimo. Uscita 6-7,5-9-12 Vcc, carico 3 W, sta¬ 
bilità migliore del 5%; a L. 5.000. 

STROZZI MASSIMILIANO - Via Gran Paradiso, 3 - 
20020 ARESE (Milano) - Tel. 938.27.24 pasti serali 


CERCO schema per costruzione trasmettitore FM. 
Pago fino a L. 2.000 (accetto anche fotocopia). 

DALLA POZZA ROBERTO - Via Chiea, 21 - BARBA- 
RANO (Vicenza) - Tel. (0444) 886.021 

VENDO trasmettitore FM stereo 100 W + mixer 12 
canali, ottima occasione. Scrivere indicando il nu¬ 
mero telefonico. 

PANELLI BORTOLO - Via Monte Grappa, 36 - 25065 
LUMEZZANE (Brescia) 


Di questa Rubrica potranno avvalersi tutti quei lettori che sentiranno ia necessita di offrire 
in vendita, ad altri lettori, componenti o apparati elettronici, oppure coloro che vorranno 
rendere pubblica una richiesta di acquisto od un'offerta di permuta. 

Elettronica Pratica non assume alcuna responsabilità su eventuali contestazioni che po¬ 
tessero Insorgere fra i signori lettori e sulla natura o veridicità del testo pubblicato. In 
ogni caso non verranno accettati e, ovviamente, pubblicati, annunci di carattere pubblici¬ 
tario. 

Coloro che vorranno servirsi di questa Rubrica, dovranno contenere il testo nei limiti di 
40 parole, scrivendo molto chiaramente (possibilmente in stampatello). 
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II 

SERVIZIO P 

G 

’ 6 

OMPLETAMENTE 

RATIHTO 


CERCO urgentemente tasto telegrafico (Morse) mod. 
ministeriale funzionante ed in ottimo stato. Cerco 
inoltre apparecchiature RX/TX o parti di esse in of¬ 
ferta surplus. Soddisfo qualunque ragionevole richie¬ 
sta 

BOSCOLO LUIGI - Via Sinigaglia, 13 - 46043 CASTI¬ 
GLIONE DELLE STIVIERE (Mantova) 


ACQUISTO a L. 300 cadauno vecchi transistor già 
usati ma funzionanti del tipo: 2N2646 - 2N3819 - 
2N2905 - B-C108 - BC109 - BC107. 

COGHENE GIANFRANCO - Via Cavour, 85 - 07046 
PORTO TORRES (Sassari) 

CERCO schema di un mini-ricevitore 'in FM stereo 
con indicatore di sintonia digitale e relativi circuiti 
stampati. Pago 4.000 o cambio con Turner FM 88 — 
108 MHz. 

ALOISI FABRIZIO - Via Carlo Cipolla, 16 - 00179 ROMA 


VENDO luci psichedeliche 3 canali 2000 W per c?v 
naie L. 45.000 trattabili. 

MAZZAV1LLANI LUCA - Via Col di Lana, 8 - 48100 
RAVENNA Tel. 36294. 


CERCO schema elettrico, elenco componenti, dise¬ 
gno circuito stampato di un lineare per trasmetti¬ 
tore FM 88 4 - 108 MHz. Segnale l'ingresso 1 W RF, 
segnale d’uscita da 10 4- 30 W RF. Anche fotocopie 
se leggibili. Pago quelli da me ritenuti migliori. 

DE GIORGI CLAUDIO - Via Cavour, 11 - 73020 ACQUA- 
RICA DI LECCE (Lecce) 

CERCO urgentemente integrato tipo «TDA2002 » e 
condensatore 1.000 txF/elettr. 25 V. 

CICERO MARIA - Via Piacenza, 65/9 - 16138 GENOVA 

VENDO schemi TX FM 88 - 108 MHz a L. 6.000, 
inoltre schema mixer 5 canali per emittente FM g 
L. 5.000. Spedire vaglia. 

CERVESATO CLAUDIO - Via Manuzza, 51 - 30020 CE- 
SAROLO (Venezia) Tel. (0431) 57245 chiedere di Fa¬ 
biano, ore 18. 

VENDO o cambio battaglia sottomarina in ottimo 
stato. La cambio con componenti elettronici. Vendo 
pure progetti di qualunque tipo. 

NICCOLAI ANDREA - Tel. (055) 8999993 

VENDO schema pratico + elenco componenti + 
schema elettrico e istruzioni per il montaggio di 
uno scacciazanzare elettronico, a L. 5.000. 

NOTARANTONIO GIACINTO - Via Bruni Carloni, 30 - 
ISOLA DEL URI (Prosinone) 


CERCASI schema elettrico apparato Midland 3 W 3 
canali, anche fotocopia. Pago max. L. 2.000. 

MORGANTI ENRICO - Via R. Sanzio, 3 - 63100 ASCO- 
L1 PICENO 


CERCO schema elettrico del ricevitore 470361 Au¬ 
tovox - Ra 106 - 12 V + elenco componenti. Pago 
max L. 2.000. 

DI TULLIO NAZARIO - Via Fratelli Bandiera, 64 - 71015 
SANNICANDRO GARGANICO (Foggia) 

CERCO semplice schema di trasmettitore FM 88 4- 
108 MHz, potenza minima 2 W con elenco compo¬ 
nenti, disegno in grandezza naturale del circuito 
stampato e relativo posizionamento dei componenti 
sulla basetta. Pago fino a L. 8.000. 

MANTOVANI BRUNO ■ Via E. Curiel, 10 - 41030 RO¬ 
VERETO S/S (Modena) 

CERCO semplice schema di un trasmettitore FM 88 
4 - 108 MHz potenza minima 3 W con elenco com¬ 
ponenti disegno in grandezza naturale del circuito 
stampato relativo posizionamento dei componenti 
sulla basetta e schema elettrico. Pago fino a L. 3.000. 
MEZZANA MARCO - Via Bari, 16 - 00011 VILLALBA 
DI GUIDONIA (Roma) Tel. (0774) 527263 ore pasti 

VENDO TX-RX 23 eh quarzati, con possibilità di col- 
legamento VFO L. 80.000 + alimentatore per detto 
2 A 13,5 V L. 12.000 + lineare da base 100 W AM, 
180 W SSB L. 120.000. Oppure il tutto a L. 200.000. 

MIRENDA WALTER - Via Crivellino, 8 - 20081 ABBIA- 
TEGRASSO (Milano) Tel. (02) 9468218 

CERCO schema organo elettronico 7 note con elen¬ 
co componenti e disegno del circuito stampato, pos¬ 
sibilmente semplice. Pago max L. 3.500. Massima se¬ 
rietà, non restituisco gli schemi. 

CAVALLINI ANDY - Via Madonna, 23 - 22070 GUAN- 
ZATE (Como) 


Piccolo mercato del lettore 0 Piccolo mercato del lettore 
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Piccolo mercato del lettore 6 Piccolo mercato del lettore 


CERCO per autocostruzioni, componenti di recupero 
da amplificatori lineari (trasformatori, condensatori 
ecc.) o amplificatori valvolari guasti. Rispondo a 
tutti. 

STORTI CESARE - P.zza Stazione, 25 - 27100 PAVIA 

VENDO cervello per lampeggìi psichedelici autoco¬ 
struito, completo di 4 canali indipendenti + con¬ 
trollo sensibilità generale, al prezzo di L. 55.000. 

LORUSSO FABRIZIO ■ Via Cesare Aigranati, 21 - 
ROMA Tel. (06) 4381258. 


CERCO urgentemente l'integrato 4706 possibilmente 
munito di aletta di raffreddamento. 

LEBAN LUCA - Via Aquileja, 7 - 34070 VILLESSE (Go¬ 
rizia) Tel. (0481) 91281 

VENDO tutto per cessata attività tecnico TV Sche¬ 
mi più molte radio e TV riparabili. Tratto solo -zone 
Cagliari e dintorni. 

MARRAS ROBERTO - Via Giolitti, 5 - 09028 SESTU 
(Cagliari) 

CERCO schema ed elenco componenti di un TX FM 
88 -r- 108 MHz 4 - 5 W, di facile esecuzione. Pago 
fino a L. 3.000. 

DEL GAUDIO MICHELE - Via Morelli e Stivati, 90 - 
83100 AVELLINO 


CERCO espansore da 3 K byte per lo ZX80 Sinclair 
oppure lo schema elettrico relativo. 

MONTELEONE GIUSEPPE - Via Monzoro, 20 - 20010 
CORNAREDO (Milano) Tel. (02) 9362908 

OCCASIONE! Vendo integrato per suoni e rumori 
SN76477 + variatore di luminosità 2.000 W 220 V 
a L. 25.000 + spese postali. Matasslna stagno in 
omaggio. 

CALSOLARO MAURIZIO - Via M. Ruta, 59 CASOLLA 
(Caserta) Tel. (0823) 442605 dalle ore 16 

CERCO schemi ed elenco componenti di amplifi¬ 
catori BF, televisori, organi elettronici, effetti lumi¬ 
nosi e sonori, calcolatrici elettroniche. Anche solo 
in prestito. 

CARBONE ANDREA - Via Popilia 80/C - 87100 CO¬ 
SENZA 


CERCO i seguenti integrati: n. 1 LA2200 e n. 1 
LA2210. Pago L. 20.000. 

PITITTO SALVATORE - Via Birago, 2 - 20038 SEREGNO 
(Milano) Tel. (0362) 221246 


VENDO radio tascabile per estrarre componenti fun¬ 
zionanti, a L. 8.500. 

SEBASTIANUTTI GIANLUCA - Via Gattesco, 4 - 33050 
S. MARIA DI LESTIZZA (Udine) 


KIT PER LUCI PSICHEDELICHE 

IN SCATOLA DI MONTAGGIO 

A L. 19.500 

CARATTERISTICHE 

Circuito a tre canali 
, Controllo toni alti 
Controllo toni medi 
Controllo toni bassi 
Carico medio per canale: 600 W 
Carico max. per canale: 1.400 W 
Alimentazione: 220 V (rete-luce) 

Isolamento a trasformatore 


Il kit per luci psichedeliche, nel quale sono contenuti tutti gli elementi riprodotti nella foto, 
costa t. 19.500. Per richiederlo occorre Inviare anticipatamente Tlmporto a mezzo vaglia po¬ 
stale. assegno bancario o c.c,p. n, 46013207 Intestato a: STOCK RADIO - 20124 MILANO - 
Via P. Castaldi, 20 - TeL 6691945, 
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Piccolo mercato del lettore # Piccolo mercato del lettore 


CERCO schema elettrico e del circuito stampato, 
con elenco componenti, per qualsiasi tipo di am¬ 
plificatore stereo. Pago L. 1.000 per ogni schema. 

MARTINI ALBERTO - P.za Castel S. Pietro - 37129 VE¬ 
RONA 

CERCO schema con elenco componenti e disegno 
circuito stampato di macchinine radiocomandate, in¬ 
cluso anche il circuito del radiocomando. 

CALO' FRANCESCO - Via Allò, 60 - 90014 CASTEL- 
DACCIA (Palermo) 

CERCO urgentemente schema ed elenco componenti 
di laser o mini laser completi di istruzioni per l'uso 
e montaggio. 

PAGNONI ROBERTO - Viale Trento, 300 - 61100 PE¬ 
SARO Tel. (0721) 68144 


VENDO proiettore seminuovo 16 mm ottico sonoro 
della Microtecnica (Micro 27) completo di 2 bobine 
vuote, lampada di ricambio, altoparlante, cavi e lente 
per cinemascope. Il tutto per L. 700.000. 

DELL’IMPERATORE G. PAOLO - Via Coronelli. 17 - 
45100 ROVIGO Tel. (0425) 24737 ore serali 


VENDO software in cassetta per ZX8: gran prix, la¬ 
birinto 3D, scacchi. 

TOMASI ALFREDO - Via C. Colombo, 59 • 07019 VIT¬ 
TORIA Tel. (0932) 987152 dalle 20,30 alle 21,30 

VENDO « Manuale pratico del ripatore Radio TV » 
nuovissimo a L. 15.000. Riparo e monto kit di qualsiasi 
genere. Fornisco schemi di qualsiasi TV e CB. 

ANTIMO PAPALE - P.za 1° Ottobre, 4 - 81055 S. MA¬ 
RIA CAPUA VETERE (Caserta) 


HIT PER LUCI STROBOSCOPICHE 


L 12.850 


Si possono far lampeggiare normali lam¬ 
pade a filamento, diversamente colorate, 
per una potenza complessiva di 800 \/V. 
Gli effetti luminosi raggiunti sono verà\ 
mente fantastici. 

E 1 dotato di soppressore di disturbi a 
radiofrequenza. 



Pur non potendosi definire un vero e proprio stroboscopio, questo apparato consente di trasfor¬ 
mare il normale procedere delle persone in un movimento per scatti. Le lampade per illuminazione 
domestica sembrano emettere bagliori di fiamma, cosi da somigliare a candele accese. E non 
sono rari gli effetti ipnotizzanti dei presenti, che, possono avvertire strane ma rapide sensazioni. 

Contenuto del kit: 

n. 3 condensatori - n. 6 resistenze - n. 1 po¬ 
tenziometro - n. 1 impedenza BF - n. 1 zoccolo 
per circuito integrato - n. 1 circuito integrato - 
n. 1 diodo raddrizzatore - n. 1 SCR - n. 1 cor¬ 
done alimentazione con spina - n. 4 capicorda - 
n. 1 circuito stampato. 



il kit per luci stroboscopiche, nel quale sono contenuti tutti gli elementi riprodotti nella foto, costa 
L 12.850. Per richiederlo occorre inviare anticipatamente l'importo a mezzo vaglia postale, asse¬ 
gno bancario o c.e.p. il 46013207 intestato a; STOCK RADIO - 20124 MILANO - Via P* Castaldi, 20 
(Telefono 6891945). 
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Piccolo mercato del lettore # Piccolo mercato del lettore 


VENDO causa variazione hobby il ricevitore CB di 
Elettronica Pratica, funzionante e quasi mai usato 
a L. 14.000 trattabili. Inoltre cerco urgentemente val¬ 
vola per radio serie rossa della Philips recante la 
sigla ECH4. 

LORENZETTI ROBERTO - Via Caduti di Rigosecco, 25 ■ 
BUONCONVENTO (Siena) Tel. 806503 ore pasti 

ECCEZIONALE! Vendo pianola elettrica « Bontempi 
Junior » 15 tasti, 10 diesis, 8 bassi + apposito me¬ 
todo, L. 30.000; macchina telecomandata un canale 
tipo Porsche, praticamente nuova L. 15.000. Il tutto 
+ spese postali. 

ZAGO EMILIO - Via 3 Martiri, 77 - 45100 ROVIGO Tel. 
(0425) 31866 

VENDO corso radio stereo transitori della Scuola Ra¬ 
dio Elettra con volumi rilegati e strumenti a lire 
500.000. 

SCANDI AUGUSTO - Via Tiberina Km 13 - 00060 CA- 
STELNUOVO DI PORTO (Roma) 


VENDO: Manuale pratico del riparatore radio-TV (ed. 
Ravalico) a L. 17.500 + saldatore stilo della « Elto » 
40 W a L. 7.000; + orologio da polso (uomo) al 
quarzo, 15 funzioni a L. 20.000. 

MANCINI UMBERTO - Via Sbarre inferiori Ina Casa 
n. 17 - REGGIO CALABRIA 


FORNISCO, su richiesta, schemi di ogni tipo a L. 
1.500; schema + disegno del circuito stampato a L. 
2.000. Dispongo di oltre 600 schemi con elenco com¬ 
ponenti. Inviare la richiesta con l'importo + L. 500 
per spese postali. Rispondo a tutti. 

PASCALE GUIDO - Via L. Pasteur, 24 - 34100 TRIESTE 


VENDO rack Toshiba: piatto SR-225, sintonizzatore 
ST-335, amplificatore SB-225 40 + 40 W, registratore 
PC-2460 con mobile, 2 casse teac 3 vie, cuffie Stan- 
ton LXX1, microfono Sennheiser, tutto a L. 1.500.000 
trattabili. 

MUSSO ROBERTO - Vìa XI febbraio, 11 - 31055 QUIN¬ 
TO DI TREVISO Tel. (0422) 598052 


RICEVITORE Per onde corte 


IN SCATOLA DI MONTAGGIO 


ESTENSIONE DI GAMMA: 6 MHz - 18 MHz 
RICEZIONE IN MODULAZIONE D’AMPIEZZA 
SENSIBILITÀ’: 10 pV - 15 pV 


IL KIT CONTIENE: N. 7 condensatori ceramici - N. 10 resistenze - N. 1 conden¬ 
satore elettrolitico - N. 1 condensatore variabile ad aria - N. 3 transistor - N. 1 
circuito stampato - N. 1 potenziometro - N. 1 supporto bobine con due avvolgi¬ 
menti e due nuclei - N. 6 ancoraggi-capicorda - N. 1 spezzone filo flessibile. 

Nel kit non sono contenuti: la cuffia necessaria per l’ascolto, gli elementi per la 
composizione dei circuiti di antenna e di terra e la pila di alimentazione. 


La scatola di montaggio del ricevitore per onde corte, contenente gli elementi sopra elencati, può 
essere richiesta inviando anticipatamente l'importo di L 12.700 tramHe vaglia postale, assegno 
bancario, circolare o ac.p, 46013207 a: STOCK RADIO - 20124 MILANO - Via ft Castaldi, 20 (Tele¬ 
fono 6891945), 


L 12.700 



690 







Piccolo mercato del lettore • Piccolo mercato del lettore 


CERCO schema elettrico di luci psichedeliche muni¬ 
to di elenco componenti. Prezzo da trattare. 

GUBAU GIUSEPPE - Via D. Burzio, 3 - 6° piano - IVREA 
(Torino) Tel. 40771 

VENDO coppie di quarzi CB a L. 4.000 (eh 7 - 9 - 11 
- 20 - B - G) + quarzo mono a L. 2.000 (eh 14). 
Tutto in blocco a L. 23.000. 

CIACELLUTI GIANLUCA - Via Gioberti - 65100 PE¬ 
SCARA Tel. (085) 70275 

VENDO amplificatore lineare, potenza uscita 25 W, 
alimentazione 12 V, entrata max 5 W L. 30.000 + 
alimentatore stabilizzato GBC, tensione regolabile da 
6 — 14 V, corrente max uscita 7 A, due strumenti 
di controllo dei volt e ampere L. 60.000. 

DIOMEDE GIANNI - Via Monte Rosa, 25 - 20066 MEL- 
ZO (Milano) Tel. 9550205 


VENDO circuito stampato con elenco componenti e 
schema elettronico e pratico per la costruzione di 
un campanello musicale a L. 4.000. 

ROTONDI ANDREA - Via Vecchia Traversare, 5 - 48012 
BAGNACAVALLO (Ravenna) 

VENDO RTX Pace 8030, 40 eh, 5 W + mike pream¬ 
plificato + rosmetro + alimentatore a L. 120.000. 
inoltre vendo provatransistor portatile a L 20.000. 

Telefonare al (081) 7543843 chiedere di ENZO 

VENDO video Games Atari, nuovo, corredato con 5 
cassette calcio - adventure - dama - combat - code 
breaker, corredato con tastiere, cloche, manopole, 
alimentatore. Valore reale L. 600.000 vendo a L. 
425.000. 

Telefonare al (06) 7594898 ore serali 


MODERNO RICEVITORE DEL PRINCIPIANTE 

CON INTEGRATO 

PER ONDE MEDIE 
PER MICROFONO 
PER PICK UP 


IN SCATOLA DI MONTAGGIO 

L. 14.750 (senza altoparlante) 

L. 16.750 (con altoparlante) 

CARATTERISTICHE: 

Controllo sintonìa: a condensatore variabile - Controllo volume: a potenziometro - 1‘ Entrata BF: 
500-=-50.000 ohm - 2* Entrata BF: 100.000-^1 megaohm - Alimentazione: 9 Vcc - Impedenza d'u¬ 
scita: 8 ohm - Potenza d’uscita: 1 W circa. 

Il kit contiene: 1 condensatore variabile ad aria - 1 potenziometro di volume con interruttore in¬ 
corporato - 1 contenitore pile - 1 raccordatore collegamenti prie - 1 circuito stampato - 1 bobina 
sintonia - 1 circuito integrato - 1 zoccolo porta integrato - 1 dìodo al germanio - 1 commutatore 

- 1 spezzone di filo flessibile - 10 pagliuzze capicorda - 3 condensatori elettrolitici - 3 resistenze 

- 2 viti fissaggio variabile. 


Tutti i componenti necessari per la realizzazione del moderno ricevitore del principiante sono con¬ 
tenuti In una scatola di montaggio approntata in due diverse versioni: a L 14.750 senza altoparlan¬ 
te, a L 16.750 con altoparlante. Le richieste debbono essere fatte inviando anticipatamente gli im¬ 
porti a mezzo vaglia postale, assegno bancario, assegno circolare o c.c.p. n. 46013207 intestato a: 
STOCK RADIO - 20124 MILANO - Via P. Castaidi, 20 (Telef. 6891945). 
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VENDO al miglior offerente dispense corso radio tran¬ 
sistor S.R.E. ultima edizione. Spese postali al 50%. 
Telefonare dopo le 20,30. 

VARISCO GIAMPAOLO - Via F. Guardi, 19 - PESEG- 
GIA - SCORZE’ (Venezia) Tel. (041) 449571 


CERCO un alimentatore con entrata 220 Vca e uscita 
variabile da 0 a 20 Vcc, minimo 3 A. Se in buone 
condizioni pago L. 30.000. 

AQUILA PALMINO - Via Roma, 2 - 87060 PALUDI (Co¬ 
senza) 





PER 1 VOSTRI INSERTI 

1 signori lettori che intendono avvalersi della Rubrica « Vendite - Acquisti - Permu¬ 
te » sono invitati ad utilizzare il presente tagliando. 






TESTO (scrivere a macchina o in stampatello) 


Inserite il tagliando in una busta e spedite a: 

ELETTRONICA PRATICA 

- Rubrica • Vendite - Acquisti - Permute • 

Via Zuretti, 52 - MILANO 
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LA PISTA HI IHTOH 


Tutti possono scriverci, abbonati 
o no, rivolgendoci quesiti tecnici 
inerenti a vari argomenti presen¬ 
tati sulla rivista. Risponderemo 
nei limiti del possibile su questa 
rubrica, senza accordare prefe¬ 
renza a chicchessia, ma sce¬ 
gliendo, di volta in volta, quelle 
domande che ci saranno sem¬ 
brate più interessanti. La regola 
ci vieta di rispondere privata- 
mente o di inviare progetti esclu¬ 
sivamente concepiti ad uso di 
un solo lettore. 



GENERATORE BITONALE 

Ritenendomi un lettore particolarmente interes¬ 
sato ai montaggi di progetti a bassa frequenza e 
di strumenti adatti al loro controllo, vorrei ascol¬ 
tare il vostro parere in merito ad alcune modi¬ 
fiche che ho in animo di apportare al circuito 
del generatore bitonale apparso sul fascicolo di 
luglio di quest'anno. In pratica, sarebbe mia in¬ 
tenzione rendere variabile la frequenza del se¬ 
gnale generato da ciascuno dei due oscillatori, 
quello pilotato da TRI e Paltro che fa capo a 
TR4. Le regolazioni dovrebbero risultare indi- 
pendenti tra loro e inserite in una gamma non 
eccessivamente contenuta, che utilizzerei per la 
messa a punto di amplificatori ad alta fedeltà. 

GIOVANELLI RENATO 
Voghera 

Nell'articolo pubblicato assieme al progetto cui 
lei fa riferimento, è detto chiaramente che i due 
oscillatori, che partecipano alla composizione del 
circuito del generatore bitonale , sono di tipo a 
sfasamento e, quindi , adatti alla generazione di 


segnali sinusoidali a frequenza fissa. Tuttavia 
abbiamo anche ricordato che diviene molto sem¬ 
plice variare la frequenza di oscillazione da un 
valore ad un altro cambiando i componenti che 
formano la rete di sfasamento . E a tale scopo 
abbiamo anche riportato su due tabelle le cor¬ 
rispondenze esatte tra i valori dei condensatori 
sostituibili e quelli delle frequenze in uscita dal¬ 
lo strumento. Si possono peraltro cambiare le so¬ 
le resistenze RI - R2 - R4 ed RI 8 - R19 - R20, 
ma le variazioni vanno effettuate contemporanea¬ 
mente su tre componenti e debbono essere con¬ 
tenute in una gamma assai ristretta , perché l'o¬ 
scillatore a sfasamento è da ritenersi un oscilla¬ 
tore a frequenza fissa. Ora, se lei vuole attuare 
il suo programma , le consigliamo di realizzare 
due modelli del generatore di funzioni pubbli¬ 
cato a pagina 119 del fascicolo di febbraio di 
quest'anno, che utilizza un circuito integrato ed 
è dotato di comandi di regolazione di frequenza 
e di ampiezza dei segnali prodotti. In tal caso , 
dell'oscillatore bitonale lei dovrà utilizzare il solo 
stadio miscelatore , che collegherà con le uscite 
dei due generatori. 
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SCARICATORE DI BATTERIE 


L'OSCILLATORE 

MORSE 

Necessario a tutti i candidati alla patente di 
radioamatore. Utrle per agevolare lo studio e 
la pratica di trasmissione di segnali radio in 
codice Morse. 



IN SCATOLA DI MONTAGGIO 

LtUOO 


Il kit contiene: n. 5 condensatori ceramici - ^ 
n. 4 resistenze - n. 2 transistor - n. 2 trimmer 
potenziometrici - n. 1 altoparlante - n. 1 cir¬ 
cuito stampato - n. 1 presa polarizzata - n. 1 
pila a 9 V - n. 1 tasto telegrafico - n. 1 matas- 
sina filo flessibile per collegamenti - n. 1 ma- 
tassina filo-stagno. 


CARATTERISTICHE 

— Controllo di tono 

— Controllo di volume 

— Ascolto in altoparlante 

— Alimentazione a pila da 9 V 


La scatola di montaggio deiroSClLLATOR E 
MORSE devo essere richiesta a: STOCK RA¬ 
DIO - 20124 MILANO - Vìa P. Castaldi, 20 
(Telef. 6891945) Inviando anticipatamente l'Im¬ 
porto di L 14.500 a mezzo vaglia postale, as¬ 
segno bancario o cx,p* n. 46013207. Nel prez¬ 
zo sono comprese le spese di spedizione. 


Mi capita spesso di dover effettuare delle prove 
di scarica, a corrente costante, con batterie di 
vario tipo e diverse capacità. Fino ad oggi ho 
fatto uso di voluminosi potenziometri, sui quali 
ogni tanto devo intervenire per regolare la co¬ 
stanza della corrente. Ma ora vorrei aggiornare 
questo vecchio sistema con uno più moderno ed 
elettronico. Come devo fare, tenendo conto che 
la corrente può assumere valori compresi fra 
0,1 e 2 A? 

INTINI ELIO 
Verona 

La risoluzione del suo problema è abbastanza 
semplice, perché si tratta di realizzare un cir¬ 
cuito a corrente costante che possa dissipare una 
potenza debordine dei 25 W. Costruisca quindi 
il progettino qui riportato, che è in grado di 
regolare e mantenere costante, entro ampie va¬ 
riazioni della tensione della batteria (minimo 
6 Vcc), la corrente di scarica fra pochi milliam- 
pere e i 3 A. Ovviamente dovrà provvedere al 
raffreddamento dei due transistor con radiatori 
a stella . 



COMPONENTI 


RI = 1.000 ohm 

R2 = 5.000 ohm (potenz. a variaz. lin.) 

R3 = 1 ohm -10 W 

TRI = 2N1711 

TR2 = 2 N3055 

DI = 1N914 

D2 = 1N914 

DZ1 = 5,1 V -1 W (diodo zener) 
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COME RITARDARE I RELE’ 


È possibile ritardare Teccitazione o la disecci¬ 
tazione di un relè senza dover necessariamente 


ricorrere a costosi temporizzatori che, oltretut¬ 
to, complicano i circuiti originali? 

GERARDO PAOLO 
Genova 



ULTRAPREAMPLIFICATORE 



Un semplice sistema per elevare 
notevolmente il segnale provenien¬ 
te da un normale microfono 


con circuito integrato 
In scatola di montaggio 

a L 6.000 

CARATTERISTICHE 

Amplificazione elevatissima 
Ingresso inverting 
Elevate impedenze d'ingresso 
Ampia banda passante 


Utile ai dilettanti, agli hobbysti, ai CB e a tutti coloro che fanno uso di un mi¬ 
crofono per amplificazione o trasmissione 


La acatola di montaggio delPULTRAPREAMPUFICATORE costa L. 6.000 (speso di spedizione com¬ 
prese), Per richiederla occorre Inviare anticipatamente l’mporto a mezzo vaglia postale, aasegno 
bancario o c.c.p. n. 46013207 Intestato a: STOCK RADIO • 20124 MILANO - Via P. Castaldi, 20 
(Tele!. 6691945). 
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Certamente, se non si pretendono tempi lunghi, 
grande precisione e ripetitività di intervento ,. Ba¬ 
sta infatti collegare un condensatore e una resi¬ 
stenza , come indicato nello schema A (relè ritar¬ 
dato nell 1 eccitazione) e nello schema B (relè ri¬ 


tardato nella diseccitazione), I tempi di ritardo 
dipendono dalla resistenza del relè, da quella 
di R e dalla capacità di C. Ecco perché non ci è 
possibile indicare i valori di questi due ultimi 
componenti. 



-KIT BOOSTER BF- 

Una fonte di energia coiriplementare in scatola di montaggio 


L 12.500 


PER ELEVARE 
LA POTENZA DELLE 
RADIOLINE TASCABILI 
DA 40 mW A 10 W! 

Con l’approntamento di questa scatola di montaggio si vuol offrire un valido aiu¬ 
to tecnico a tutti quei lettori che, avendo rinunciato alTinstallazione dell'autora¬ 
dio, hanno sempre auspicato un aumento di potenza di emissione del loro rice¬ 
vitore tascabile nell’autovettura. 


La scatola di montaggio costa L 12.500. Par richiederla occorre inviare anticipatamente l’Importo 
a mezzo vaglia postale, assegno bancario o c.c.p. n* 46013207 citando chiaramente l'indicazione 
■BOOSTER BF» ed Intestando a: STOCK RADIO - 20124 MILANO - Via Fi Castaldi, 20 (Tele#. 
6391945), nel prezzo sono compresa le spese di spedizione. 
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SONDA RF PER CB 

È possibile con un circuito elettronico molto 
semplice ascoltare esattamente ciò che si sta tra¬ 
smettendo con il proprio ricetrasmettitore? Es¬ 
sendo io un appassionato CB, mi capita spesso 
di ricevere dei controlli sfavorevoli da parte di 
amici che mi seguono soprattutto nella qualità 
di modulazione. Ora vorrei io stesso verificare 
quanto mi si comunica. 

RICCI GUERRINO 
Firenze 

Realizzi questa semplice sonda per radiofrequen¬ 
ze con la quale le sarà possibile captare il se¬ 
gnale elettromagnetico in prossimità delVanten- 
na o di altri stadi del suo ricetrasmettitore. L'ele¬ 


mento captatore è composto da qualche spira di 
filo di rame smaltato . Per esempio da due spire 
di filo da 0,8-^ 1 mm, avvolte in aria su un dia¬ 
metro virtuale di 1,5 mm. Il dispositivo consen¬ 
te sia il monitoraggio della modulazione trami¬ 
te auricolare o cuffia ad alta impedenza , sia la 
misura del segnale a radiofrequenza mediante 
uno strumento voltmetrico, per esempio il tester. 
Potrà così effettuare Veventuale taratura degli 
stadi accordati del trasmettitore allo scopo dì 
ottenere la massima efficienza di lavoro. 

COMPONENTI 
CI = 1.000 pF 

RI = 50.000 ohm (pot. miniai, a variaz. log.) 
DG = diodo al germanio (qualsiasi tipo) 


PRESA 

CUFFIA 



/' 
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LAMPEGGIATORE DI POTENZA 


Vorrei sostituire i lampeggiatori a relè delle ve¬ 
trine del mio negozio con circuiti allo stato so¬ 
lido, di durata praticamente illimitata e che non 
richiedano manutenzione. Potete aiutarmi in tale 
lavoro di sostituzione? 

SIMONCELLI VINCENZO 
Roma 

Riteniamo che la soluzione migliore al suo pro¬ 
blema sia la nostra scatola di montaggio deno¬ 
minata ROUNDING LIGHT. Ma vogliamo , in 
alternativa , proporle ugualmente uno schema , 
quello qui riportato. 

Condensatori 

CI = 470.000 \xF - 16 VI (elettrolitico) 

C2 - 2.200 p.F - 16 VI (elettrolitico) 


Resistenze 


RI 

33 ohm -1 W 

R2 

100 ohm -1 W 

R3 

500 ohm (trimmer) 

R4 

10 ohm 


Varie 

TRI 

_ 

BC107 

TRIAC 

= 

220 V - 2 A 

IC1 

— 

SN7414N 

LP1 

= 

220 V - 100 W 

DI 

=' 

1N4004 

D2 

= 

1N4004 

DZ1 

= 

diodo zener (5,1 V - 1 W) 

FI 

= 

fusibile (220 V - 5 A) 

F2 

= 

fusibile (220 V 250 mA) 

TI 

= 

trasf. (220 V - 6 + 6 V) 














LP 



SERVIZIO BIBLIOTECA 


IMPIEGO RAZIONALE 
DEI TRANSISTORI 

L. 12.000 



J.P. OEHM1CHEN 


222 pagine - 262 illustrazioni 
formato cm. 21x29,7 - legatura 
in tela con incisioni in oro - 
sovraccoperta plastificata. 

Tutta la pratica dei semicon¬ 
duttori è trattata in questo li¬ 
bro con molta chiarezza e sem¬ 
plicità, dagli amplificatori ai cir¬ 
cuiti logici, con i più recenti 
aggiornamenti tecnici del settore. 


I CIRCUITI INTEGRATI 

Tecnologia e applicazioni 

L. 9.000 



P. F. SACCHI 

176 pagine - 195 illustrazioni - 
formato cm 15 x 21 - stampa 

a 2 colori - legatura in brossu¬ 
ra - copertina plastificata 

Il volume tratta tutto quanto 
riguarda questa basilare realiz¬ 
zazione: dal principi di funzio¬ 
namento alle tecniche di produ¬ 
zione, alle applicazioni e ai me¬ 
todi di impiego nei più svariati 
campi della tecnica. 


I SEMICONDUTTORI NEI 
CIRCUITI ELETTRONICI 

L. 13.000 



RENATO COPPI 
488 pagine - 367 Illustrazioni - 
formato cm 14,8x21 - copertina 
plastificata a due colori 

Gli argomenti trattati possono 
essere succintamente così in¬ 
dicati: fisica dei semiconduttori 
- teoria ed applicazione dei 
transistor - SCR TRIAC DIAC 
UJT FET e MOS - norme di cal¬ 
colo e di funzionamento - tecni¬ 
che di collaudo. 


Le richiesta di uno o più volumi devono essere fatte Inviando anticipati man te I relativi Importi a 
mezzo vaglia postale, assegno bancario, assegno circolare o c.c.p. n, 480! 3207 Intestato a STOCK 
RADIO - Via P. Castaldi, 20 > 20124 MILANO (tetet 6891945). 




















































RELE’ A TOCCO 


to, aumentabile con batteria a 12 V, vi pregherei 
di pubblicarlo. 

Desidero realizzare un relè temporizzato, il cui BELMONTE GIORGIO 

avviamento avvenga sfiorando con la mano una Palermo 

piastra sensibile. Se disponete di un tale proget- 




REGOLATORE DI POTENZA 


Con questo dispositivp è possibile 
controllare: 

1 - La luminosità delle lampade e dei 

lampadari, abbassando o aumen¬ 
tando, a piacere, la luce artificiale. 

2 - La velocità di piccoli motori elet¬ 

trici. 

3 - La temperatura di un saldatore. 

4 - La quantità di calore erogata da 

un forno, da un fornello elettrico 
o da un ferro da stiro. 



IN SCATOLA 
DI MONTAGGIO 

L. 13.500 


Potenza elettrica controllabile: 
700 W (circa) 


La scatola di montaggio del REGOLATORE DI POTÈNZA costa L 13-500. Per richiederla occorre 
Inviare anticipatamente l’importo a mezzo vaglia postale, assegno bancario o ac.p, n, 46013207 
citando chiaramente 11 tipo di kit desiderato e intestando a: STOCK RADIO - 20124 MILANO - 
Via P. Castaldi, 20 (Telef. 6801945). Nel prezzo sono comprese le spese di spedizione. 
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La piastra , di materiale conduttore , è colle¬ 
gata all'ingresso di trigger e comanda l'inizio dei 
la temporizzazione di IC1 che, a sua volta, ec¬ 
cita il relè RL per un tempo che dipende dai 
valori di RI e Cl. Se CI è di tipo elettrolitico , 
il terminale positivo va collegato col piedino 1 
dell'integrato. Con i valori citati nell'elenco com¬ 
ponenti, la temporizzazione è di 3 secondi circa. 


«i m m m 


NE 555 


CI = 330.000 pF (220 pF 50 |xF) 

RI = 8,2 megaohm (10.000 ohm-4-10 

megaohm) 

R2 = 2,2 megaohm 

IC1 = NE555 

DI = 1N4004 

RL = relè (6 V-410 ohm) 

SI — interrutt. 
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AUTOSCATTO ELETTRONICO 

Mi è stato regalato un apparecchio fotografico 
dotato di comando per autoscatto, ma privo di 
questo accessorio, che vorrei ora realizzare in 
veste semplice ed economica. Disponete di uno 
schema di questo genere? 

GALLI GIULIO 
Mantova 


il circuito qui riportato controlla la chiusura 
temporizzata del relè RL, con un ritardo dallo 
« start » (azione su PI) regolabile fra 0 sec . e 
25 sec. Questo tempo potrà aumentare utilizzan¬ 
do per RI un potenziometro da 2,2 megaohm , 
oppure un condensatore Gl di maggior càpacità, 
purché di tipo al tantalio . 


Condensatori 

CI 

= 

22 p,F (al tantalio) 

C2 

= 

10.000 pF 

C3 


1 jjiF - 16 VI (elettrolitico) 

C4 

- 

22 pF - 16 VI (elettrolitico) 

Resistenze 

RI 

— 

1 megaohm (potenz. a variaz. 

R2 

= 

18.000 ohm 

R3 

= 

18.000 ohm 

R4 

= 

180 ohm 

R5 

= 

330.000 ohm 

R6 

— 

1 megaohm (potenz. a variaz. 

Varie 

IC1 

= 

555 

IC2 

= 

555 

RL 

= 

relè (12 V - 330 ohm) 

SI 

= 

interrutt. 

PI 

= 

pulsante 

DI 

= 

1N4004 (diodo al silicio) 


SALDATORE 
ISTANTANEO 
A PISTOLA 

L. 13.500 


CARATTERISTICHE: 

Tempo di riscaldamento: 3 secondi 
Alimentazione: 220 V 

Potenza: 80 W 

Illuminazione del punto di saldatura 



E dotato di punta di ricambio e di 
istruzioni per l’uso. Ed è particolar¬ 
mente adatto per lavori intermittenti 
professionali e dilettantistici. 


La richiesta dal SALDATORE ISTANTANEO A PISTOLA debbono essere latte a: STOCK - RA¬ 
DIO - 20124 MILANO - Via P. CASTALDI 20 (Telai. 6891945), Inviando anticipatamente l'Importo di 
L. 13.500 a mezzo vaglia postala, assegno bancario o c.c.p. n. 46013207 (spese di spedizione 
comprane). 
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ROUNHNG UGHT 

LAMPEGGIATORE SEQUENZIALE 

L'uso di luci diversamente colorate ed il loro 
accorto collegamento, in serie o in parallelo, 
che consente l'inserimento di alcune cen¬ 
tinaia di lampadine-pisello, è determinante 
per la creazione di un ambiente suggestivo 
e fantasmagorico. 

Caratteristiche: 

Potenza elettrica pilotabile su ciascun ca¬ 
nale: 200— 250 W aumentabile fino a 800 W 
con opportuni radiatori. 

La frequenza della successione dei lam¬ 
peggìi è regolabile a piacere. 


IN SCATOLA DI MONTAGGIO 


L. 24.000 



Su ciascuno degli otto canali si possono 
collegare otto lampadine, oppure otto grup¬ 
pi di lampadine in un quantitativo superio¬ 
re ad alcune centinaia. 


• Per l’albero di Natale 

• Per insegne pubblicitarie 

• Per rallegrare le feste 


La scatola di montàggio dal Lampeggiatore sequenziale costa L. 24,000 (nel prezzo sorto 
comprese le spese di spedizione}. Per richiederla occorre Inviare anticipatamente l'Importo 
a mezzo vaglia postale, assegno bancario o e.c.p, fi. 46013207 Intestato a: STOCK RADIO - 
20124 MILANO - Via P. Castaldi, 20 - Telef, 6691045, 

































































Nuova offerta speciale! 


IL PACCO DEL PRINCOTANTE 


Una collezione di dodici fascicoli arretrati accuratamente selezionati fra quelli che hanno 
riscosso il maggior successo nel tempo passato. 
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Meri 

METRONOMO AUNOVISiV 

| UNA SUONERIA BITONALE 

RAMOTELECOMANDO 


L. 9.500 


Per agevolare l’opera di chi, per la prima volta, è impegnato nella ricerca degli elementi 
didattici introduttivi di questa affascinante disciplina che è l’elettronica del tempo libero, 
abbiamo approntato un insieme di riviste che, acquistate separatamente, verrebbero a co¬ 
stare L. 2.000 ciascuna, ma che in un blocco unico, anziché L. 24.000, si possono avere 
per sole L. 9.500. 


Richiedeteci oggi stesso IL PACCO DEL PRINCIPIANTE inviando anticipatamente l'importo di 
L 9,500 a mezzo vaglia, assegno o c.c.p. n. 916205, indirizzando a: Elettronica Pratica - 20125 
MILANO - Via Zuretti, 52. 




















ALIMENTATORE 
I PROFESSIONALE 


IN SCATOLA 
DI MONTAGGIO 


L 38.400 


• STABILIZZAZIONE PERFETTA FRA 5,7 e 14,5 Vcc • CORRENTE DI LAVORÒ: 2,2 A 



Di facilissima costruzione e di grande utilità nel la¬ 
boratorio dilettantistico, l'alimentatore stabilizzato è 
dotato di una moderna protezione elettronica, che 
permette di tollerare ogni eventuale errore d’impie¬ 
go del dispositivo, perché la massima corrente d'u¬ 
scita viene limitata automaticamente in modo da pro¬ 
teggere l’alimentatore da eventuali cortocircuiti. 

CARATTERISTICHE 
Tensione d'entrata: 220 Vca 

Tensione d’uscita (a vuoto): regolabile fra 5,8 e 
14,6 Vcc 

Tensione d’uscita (con carico 2 A): regolabile fra 
5,7 e 14,5 Vcc 
Stabilizzazione: — 100 mV 
Corrente di picco: 3 A 

Corrente con tensione perfettamente stabilizzata: 

2,2 A (entro — 100 mV) 

Corrente di cortocircuito: 150 mA 


il kit dell'alimentatore professionale 


contiene: 

— n. 10 Resistenze + n. 2 presaldate sul voltmetro 

— n. 3 Condensatori elettrolitici 

— n. 3 Condensatori normali \ 

— n. 3 Transistor 

— n. 1 Diodo zener 

— n. 1 Raddrizzatore 

— n. 1 Dissipatore termico (con 4 viti, 4 dadi, 3 rondelle 

e 1 paglietta) 

— n. 1 Circuito stampato 

— n. 1 Bustina grasso di silicone 

— n. 1 Squadretta metallica (4 viti e 4 dadi) 

-— n. 1 Voltmetro (con due resistenze presaldate) 


— n. 1 Cordone di alimentazione (gommino-passante) 

— n. 2 Boccole (rossa-nera) 

— n. 1 Lampada-spia (graffetta fissaggio) 

— n. 1 Porta-fusibile completo 

— n. 1 Interruttore di rete 

— n. 1 Manopola per potenziometro 

— n. 1 Potenziometro (rondella e dado) 

— n. 1 Trasformatore di alimentazione (2 viti, 2 dadi, 2 

rondelle) 

— n. 1 Contenitore in ferro verniciato a fuoco (2 viti au- i 

tofilettanti) 

— n. 1 Pannello frontale serigrafato 

— n. 7 Spezzoni di filo (colori diversi) 

— n. 2 Spezzoni tubetto sterlmg 


La scatola di montaggio deir ALIMENTATORE PROFESSIONALE costa !_ 38,400. Per richie¬ 
derla occorre inviare anticipatamente l'imporlo a mezzo vaglia postale, assegno bancario o 
c.c.p numero 46013207, citando chiaramente l'indicazione * Kit dèli 1 Alimentatore Professio¬ 
nale » ed intestando a - STOCK RADIO - 20124 MILANO - Via P, Castaidi, 20 (Tel- 6891945), 
Nel prezzo sono comprese le spese di spedizione. 



































MICflOTRASMETTITORE 


UN CIRCUITO 
INTEGRATO 

CARATTERISTICHE 


Tipo di emissione 
Gamma di lavoro 
Potenza d’uscita 
Alimentazione 
Assorbimento 
Dimensioni 


in modulazione di frequenza 
88 -h 108 MHz 
10 40 mW 

con pila a 9 V 

2.5 - 5mA 

5.5 x 5,3 cm (esci, pila) 


Funzionamento garantito anche per i principianti - Assoluta semplicità di montaggio - 
Portata superiore al migliaio di metri con uso di antenna. 


in scatola di montaggio 

L 9.700 


* 


n 


« • 


Gli elementi fondamentali, che ca¬ 
ratterizzano il progetto del microtra¬ 
smettitore tascabile, sono: la mas¬ 
sima semplicità di montaggio del 
circuito e l’immediato e sicuro fun¬ 
zionamento. Due elementi, questi, 
che sicuramente invoglieranno tut¬ 
ti i principianti, anche quelli che 
sono privi di nozioni tecniche, a 
costruirlo ed usarlo nelle occasio¬ 
ni più propizie, per motivi profes¬ 
sionali o sociali, per scopi protet¬ 
tivi e preventivi, per divertimento. 


scatola di montaggio dei mlcrotrasmettifore, nella quale sono contenuti tutti gli 
elementi riprodotti qui sopra, costa L 9.700, Per richiederla occorre inviare antici¬ 
patamente l’importo a mezzo vaglia postale, assegno bancario o c.c.p. 46013207 in¬ 
testato a: STOCK RADIO 20124 MILANO - Via P, Castaldi, 20 (Telef. n. 6891945). 

















